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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 


കമ 
നമ്പർ 


സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 1 ) 


നമ്പർ സി5 /15107 / 2014/ എം . സി. റ്റി. 

2014 ജൂ ലൈ 10. 
- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെകാ 
ബയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർ ഘാസ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തിക്കുമുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


1 ഡെപ്യൂ എൻ.എസ്.-1 ആന്റിജൻ എലീസ കിറ്റ് - 10 കിറ്റ്. 
-- ഡെക്യു ഐ . ജി. എം . കാപ്ചർ എലീസ (1, 2, 3, 4) (967 ) 

30 കിറ്റ്. 
3 ഡെക്യു ഐ . ജി . ജി. എലീസ (1, 2, 3, 4) (96T ) _ 5 കിറ്റ്. 
- ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ഐ . ജി . എം . എലീസ (96T ) - 20 കിറ്റ്. 
ദർഘാസ് നമ്പർ- 36/2014. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,050. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 525 . 


(2) 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 27 - 8 - 2014 , 3 മണി. 


നമ്പർ സി5 /15108 / 2014 / എം . സി . റ്റി . 


2014 ജൂ 


ലെ 10 . 


-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെകാ 
ബയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തിക്കു മുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 28 -8 -2014, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 28- 8 -2014 , 
3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 15 - 8 - 2 014 - നുമുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ( പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


കമ 
നമ്പർ 


സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും 


1 എച്ച്. ബി.എസ്. എ . ജി. എലീസ (96T ) - 145 കിറ്റ്. 


2 ആന്റി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി വൈറസ്എലീസ ( 96T) - 100 കിറ്റ്. 


3 സകബ്ടൈഫസ് ഐ . ജി . എം . എലീസ ( 96T ) - 10 കിറ്റ്. 


4 ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ . ഐ . ജി . എം . എലീസ (96T ) - 5 കിറ്റ്. 
5 ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ . ഐ . ജി. എം . എലീസ (96T ) - 5 കിറ്റ്. 
6 ഇമ്മ്യൂണോ ക്രൊമാറ്റോ ഗ്രാഫിക് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ 

എച്ച്. ബി .എസ്. എ . ജി. - 250 സെറ്റ്. 


No. C5-15107/ 2014/MCT. 

10th July 2014. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of the following items required 
for Micro Biology Department , Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tenders should be superscribed as tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had 
from this office on working hours till 3 . 30 p . m . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 37 / 2014. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 

അസ്സൽ - 1,050. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 8- 2014, 3 മണി. 


Sl. 


Name of Items 


No . 


Quantity 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 28 - 8 - 2014 , 2.30 മണി. 


1 
2 
3 
4 


Dengue NS1 Antigen Elisa kit 
Dengue IgM Capture Elisa (1,2,3,4) (96T ) 
Dengue IgG Elisa (1,2,3,4 ) (967) 
Leptospira IgM Elisa (96T) 


10 kit 
30 kit 
5 kit 
20 kit 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 28- 8 - 2014, 
3 മണി. 


Tender No. - 36/2014 . 
Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ): 

- Original - 1,050. 

| Duplicate = 525 . 
| Last date and time of sale of tender form - 27 -8 - 2014, 
3 p . m . 

- Last date and time of receipt of tender - 28 - 8 - 2014, 
2 .30 p , m . 

Opening date and time of tender — 28 - 8 - 2014 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of 
The Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State, Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 15 -8 - 2014. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാ 
ത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 15 - 8 - 2014 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 8- 2014, 3 മണി. 


No. C5/15108/ 2014/ MCT. 

10th July 2014. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following Items required 
for the Microbiology Department , Medical College, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , 
tender numbers and addressed to the Principal, 
Medical College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details 
can be had from this office on working hours till 3. 30 p . m . 


- ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 28 - 8 - 2014 , 2 . 30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 28-8- 2014, 
3 മണി. 


| SI. 
No. 


Name of Items 


Quantity 


145 kits 
100 kits 
10 kits 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


HBs Ag Elisa ( 96T) 
Anti Hepatitis C Virus Elisa ( 96T ) 
Scrub typhus IgM Elisa (96T) 
Hepatitis A IgM Elisa (96T) 
Hepatitis E IgM Elisa (96T ) 
Immunochromatographic rapid 
test for HBs Ag 


5 kits 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാ 
ത്തതുമായ മണിയോർ ഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 15 - 8 - 2014 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


5 kits 


250 Tests 


Tender No. — 37 /2014 . 


Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ): 

Original - 1, 050. 

Duplicate — \ 525 . 
Last date and time of sale of tender form — 27 -8 -2014 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender — 28 -8 - 2014 , 
2.30 p. m . 
| Opening date and time of tender - 28- 8 - 2014, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge ( 50 ) 
is sent by way of Money Order in favour of 
The Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State , Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 15 - 8 -2014 . 


No. C5/15109 /2014/GMCT. 

15th July 2014. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items required 
for the Department of Microbiology , Govt. Medical 
College , Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed , tender numbers and addressed to the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram- 695 011. 
Details can be had from this office on working hours till 
3 .30 p . m . 


Tender No. - 38 / 2014. 


Name of items — 13 items (List attached ). 


- (3) 


Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ): 

Original - 1 ,050. 
Duplicate = 525 . 


നമ്പർ സി5 / 15109 / 2014 / സ . മെ . കോ . 


2014 ജൂ 


ലൈ 14 . 


-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെകാ 
ബയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർ ഘാസ് നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തിക്കുമുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 38/2014 . 
ഇനവിവരം - 13 ഇനങ്ങൾ ( പട്ടിക ഇതോടൊപ്പം). 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,050. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 


Last date and time of sale of tender form — 27 -8 - 2014 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender — 28 - 8 - 2014 , 
2.30 p. m . 
| Opening date and time of tender - 28- 8 - 2014, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge ( 50) 
is sent by way of Money Order in favour of The 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 15 - 8 - 2014 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


Details of Items 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 28- 8 - 2014, 2 .30 മണി. 


Item 
| No. 


Name of Items 


Quantity 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 28 - 8 - 2014, 
3 മണി. 


| 1 


3 Kits 


3 Kits 


3 Kits 


3 Kits 


2 
3 
4 
5 


3 Kits 
40 Kits 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ട വർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ടതുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷ 
കളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്രതങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യ 

പ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 

ഫോറ ങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 15 - 8- 2014 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


6 


Herpes Simplex Virus Type 1 

IgM ELISA ( 96T ) 
Herpes Simplex Virus Type 2 

IgM ELISA ( 96T) 
Toxoplasma IgM ELISA (96T) 
Rubella IgM ELISA (96T) 
CytomegaloVirus IgM ELISA (96T ) 
Anti streptomycin O (ASO ) Latex 

- agglutination (1kit- 50T) 
C -Reactive Protein Latex 

- agglutination (1kit- 50T ) 
RA Factor Latex 

agglutination (1kit -50T ) 
ANA IgG ELISA (967 ) 
Antids DNA IgG ELISA ( 96T) 
Streptococcus grouping kit 

Latex agglutination (50T ) 
Cryptococus neoformans 

Latex agglutination test (50T ) 
Widal Tube test ( TO , TH 

and BH -50ml each *500 ) 


50 Kits 


7 


100 Kits 


35 Kits 


| 8 

9 
10 


8 Kits 


No. C5 -15112/2014/GMCT. 


10th July 2014. 


2 Kits 


11 


2 Kits 


12 


2 Kits 
50 Nos. 
10 Kits 


13 


TPHA ( 2001 ) 


നമ്പർ സി5 - 15112 / 2014 / ഗ . മെ . കോ . 


2014 ജൂ 


ലൈ 10. 


തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
മെകാബയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ 
താഴെ പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന തിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്ര വച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following Items required for 
the Department of Microbiology, Government Medical 
College , Thiruvananthapuram. 

Tender should be superscribed, Tender Number 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No . 41/2014. 
Name of items— Chemicals (54 items). 
Cost of tender form ( Inclusive Sales Tax): 

Original - 1,050 . 

Duplicate = 525. 
Last date and time for sale of tender form 
27 - 8 - 2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
28- 8- 2014, 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender — 28 - 8 -2014 , 
3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 

State, Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
- on or before 15- 8- 2013 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 41 / 2014 . 


ഇന വിവരം - കെമിക്കൽസ് ( 54 ഇനങ്ങൾ). 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 1,050. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 -8 - 2014, 3 മണി. 


DETAILS OF ITEMS 


500g 


500g 


Unit 


500g 


No. 
(1) 


Names of Items and 
Quantity (Nos.) 

(2) 


100g 


(3) 


500g 


450ml 
500ml 
100g 


500g 
500g 


3 


500g 


0909 


100g 
500g 


50ml 


500g 


100g 


258 


100g 
500ml 


9 


50g 
500g 


Potassium nitrate — 5 
Potassium hydroxide — 4 
Sodium Carbonate — 5 
Sodium 
Deoxycholate — 1 
Sodium Chloride AR — 25 
Sodium bicarbonate — 10 
Sodium citrate — 5 
Sodium hydroxide — 5 
Sodium Hippurate — 2 
Di Sodium Hydrogen 
ortho Phosphate — 2 
Sodium Dihydrogen 
ortho phosphate — 2 
Sodium bi selenite — 2 
Sulphuric acid 
con . (LR ) — 20 
Sulphanilic acid - 2 
Tetramethyl 
paraphyenylene 
diamine 
Dihydrochloride 
(Oxidase reagent) — 10 
Tannic acid powder - 1 
Potassium tellurite — 1 
Urea AR — 2 
Xylene — 20 
Yeast extract — 5 
Mueller Hinton Agar - 100 
1 % Sodium dodecyl 
sulphate — 1 
Bile Salt Agar — 5 
Brain Heart infusion 
Broth — 50 
Cooked Meat 
medium / 10 


100gm 
5gm 


12 


13 
14 


100g 
100g 
500ml 
100g 
100g 


15 


Absolute alcohol — 100 
Acetone LR — 200 
Asparagine — 2 
Arabinose — 1 
L . Arginine 
Hydrochloride2 
Lactophenol Cotton 
Blue (Ready made) — 5 
Crystal violet — 10 
D -mannose — 1 
Ferric chloride — 2 
Glucose AR — 25 
(Bacteriological) 
Gentian Violet — 5 
Iodine — 2 
Lactic acid — 2 
Lead acetate — 2 
L . Lysine 
Monohydrochloride — 1 
Magnesium sulphate 
AR — 2 
Methylene blue — 10 
Malachite green — 5 
Maltose mono 
hydrate crystalline — 1 
Methyl Red — 2 
Neutral Red — 5 
L . ornithine 
Hydrochloride — 1 
Paradimethyl amino 
benzaldehyde — 10 
Phenolphthalein 
Diphosphate1 
Phenol red — 5 
PH paper _ 10 
a). Ph = (4 .5) to 10 
b ). Ph = 6 to 8 — 10 
Potassium Iodide — 10 
Potassium 
Dihydrogen ortho 
phosphate - 10 
Di Potassium 
hydrogen phosphate — 5 


500g 


100gm 
100gm 
500gm 

1L 
500gm 
500gm 

5gm 


25g 


18 
19 


25g 
100g 


20 


10g 


500gm 
500gm 


25g 


25g 


500gm 


25g 


1pk (100) 


MMO m15 - 15113 /2014 / 01. 290.01. 01. 2014 200 15 . 
- തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോ ളേ ജില 

മെ കാ ബ യോ ളജി വിഭാ ഗത്തിലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ 
താഴെ പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന തിന് 
മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർ ഘാസ് നമ്പർ രോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയതി ക്കു മുൻ പ് 
Loimmulgoud, ooo908 Coc38 , 00JUMM )00 -695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


28 
29 


1 pk ( 100 ) 

100g 
500g 


30 


500g 


B @ reinį mmib42 /2014 . 


സാധനങ്ങളുടെ പേര് - 1. ആന്റിബയോട്ടിക്ക് ഡിസ്ക് 

( 42 ഇനങ്ങൾ) 

2. ആന്റിസെറാ (3 ഇനങ്ങൾ) 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 630. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 315. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 27 - 8 - 2014 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 28 - 8 - 2014, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 28 - 8- 2014 , 
3 മണി. 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 15 -8 -2014 . No other forms of remittance will 
be accepted . 

Details of Items 


Antibiotic Discs. 


Name of Item and 
Quantity (Nos. ) 


Unit 
( Specifications) 


- No . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോമണിയോർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്രതങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യ 

പ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷ കൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 15 - 8 - 2014 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. C5 -15113/2014/GMCT. 

- 14th July 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items required 
for the Pathology , Government Medical College, 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed , Tender Number 
and addressed to the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No . — 42/ 2014 . 
Name of Items— 1. Antibiotic Discs (42 items). 

2 . Antisera (3 items). 
Cost of tender form (Inclusive Sales Tax ): 

Original — \630 . 

Duplicate - 315, 
Last date and time for sale of tender form — 
27 - 8- 2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender — 
28- 8-2014, 2. 30 p . m . 

- Opening date and time of tender - 28 - 8- 2014 , 
3 p . m . 


Vancomycin ( 30ug) — 150 
Amoxicillin /Clavulan ic 
acid ( 20 /10 ug ) 25 
Ceftriaxone ( 30ug) — 50 
Ceftazidime ( 30ug) — 150 
Cefepime ( 30ug) — 150 
Cefoxitin (30ug) — 150 
Clindamycin (2 ug) — 50 
Chloramphenicol (30ug) - 10 
Cefoperazone/Sulbactam 
(75/30ug ) 150 

Oxacillin (1 ug ) — 10 
| Nalidixic acid (30ug ) -50 

Rifampicin (5ug ) - 100 
Tetracyline (30ug) — 10 

Linezolid ( 30ug) — 150 
- Nitrofuramtoin ( 300 ug) - 50 

Gentamicin ( 150ug) _ 50 

Teicoplanin (30ug) — 10 
| Levofloxacin ( 5 hug) - 25 

Piperacillin / Tazobact am 
(100 /10 ug ) - 150 
Imipenem — 100 

Cotrimoxazole — 150 
- Amikacin (10ug) - 150 

Ciprofloxacin (5 ug) — 100 
Erythromycin (30 ug) - 150 
Polymyxin B (300 units ) — 10 
Cefixime (30ug) 25 
Azithromycin ( 15ug) — 10 

Colistin (10ug) — 50 
- Tigecyclin (15ug) 45 

Meropenam (10ug) 
(1 pkt-5 vial) - 10 
Etrapenem ( 10ug) — 25 
Amphotericin B (100U ) — 10 
Fluconazole ( 10ug) — 10 


കമ 


സാധനങ്ങളുടെ പേര് 


എണ്ണം 


നമ്പർ 


-- 1 


500 


34 
35 
36 


ബാക്ട് അലെർട്ട് പി. എഫ്. 
പീഡിയാട്രിക് ഫാൻ 
ബാക്ട്/അലെർട്ട് ഫ ഫാൻ 
( അഡൾട്ട് എയറോബിക്) 


500 


38 
39 


Itraconazole 10ug — 10 
Bacitracin (0.04 units) --10 
Optochin (5ug) — 10 
Novobiocin (30ug ) — 10 
Polymyxin B (50 units) - 10 
Penicillin - ( 5 strip) 
Ciprofloxacin 5 ug — (5 strip ) 
Vancomycin — (5 strip ) 
Ceftriaxone ( 30 ug) — 2 strip 


E Strip 
E Strip 
E Strip 
E Strip 


42 


Antisera 
1. Salmonella antiserum 

Somatic poly Antisera 
(Poly OA -S ) 
Flagella poly Antisera 
( Poly H (Phase 1 & 2 ) 


ദർഘാസ് നമ്പർ 43/ 2014 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം): 

അസ്സൽ - 630. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 315. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 -8-2014 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 28 - 8- 2014, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 28 -8- 2014, 
3 മണി. 


2ml 


02 


2ml 
2ml 
2ml 
2ml 
2ml 
2ml 


2ml 


2ml 
2ml 


4 
06,07 
06,08 

9 
Salmonella aH 
Salmonella dH 
Salmonella iH 

bH 
2 . Shigella antiserum 

Shigella dysenteriae 
(Group A poly ) 
Shigella Flexneri (Group B 
poly ) 
Shigella boydii (Group C 
poly ) 
Poly group C1 
Poly group C2 
Shigella sonnei (Group D 

poly Phase 1 & 2) 
3. Vibrio Cholerae antiserum 

Vibrio Cholerae 01 (poly) 
Vibrio Cholerae Inaba 
Vibrio Cholerae ogawa 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 15 - 8 - 2014 - ന് മുൻ പ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ 
ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


3ml 


3ml 
3ml 


3ml. 


3ml 


No. C5 /15116/ 2014/ GMCT. 

14th July 2014 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited to the supply of the following items required 
for the department of Microbiology, Government Medical 
College , Thiruvananthapuram. Tender should be 
superscribed with tender number and addressed 
to the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 


3ml 


3ml 


3ml 


| Sl. 


Name of Items 


Quantity 

Nos. 


No. 


500 


നമ്പർ സി5- 15116 /2014 / സ . മെ . കോ . 

2014 ജൂ ലൈ 14. 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെകാ 
ബയോളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻ പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


BACT/ALERT P . F . 
Pediatric Fan 


500 


BACT/ ALERT Fa Fan 
(Adult Aerobic ) 


No. C5/15117/2014/MCT. 


14th July 2014. 


Tender No. 43/ 2014 . 
Cost of tender form (inclusive Sales Tax ): 

Original — \ 630 . 

Duplicate - 315. 
Last date and time of sale of tender form — 27 -8 - 2014 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
28- 8-2014 , 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender 
28- 8- 2014, 3 p. m . - 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of The Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 15 -8 - 2014 . No 
other forms of remittance will be accepted . 


Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items required 
for the department of Pathology , Government Medical 
College , Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed with tender number and addressed 
to the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 


Tender No . — 44/ 2014 . 
Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ): 

Original — \ 630. 
Duplicate — ` 315. 


നമ്പർ സി5 -15117 / 2014 / സ . മെ . കോ . 


2014 ജൂ 


ലൈ 14. 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പത്തോളജി 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Last date and time of sale of tender form — 27 -8 -2014 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
28 - 8- 2014, 2 .30 p. m . 

Opening date and time of tender - 28 - 8 -2014, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of The Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 15 - 8 -2014 . No 
other forms of remittance will be accepted . 


LIST OF ITEMS 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 44/2014. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം): 

അസ്സൽ - 630. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 315 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 8 - 2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 28 - 8 - 2014 , 2 . 30 മണി. 


Name of Equipments 


Quantity 


Sl. 
No. 


Tris ammonium chloride 


500 gm 
5 Lts. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 28 - 8- 2014, 
3 മണി. 


Mc Coy solution 
Thrombin 
Sodium Chloride 
Sodium Dodecyl Sulphate 
Proteinase Kinase 
Chlorophom Octanol Solution 
Mineral Oil 


500 gm 
500 gm 
500 gm 
500 ml. 


500 ml. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 15 - 8 - 2014 - ന് മുൻ പ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ 
ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Rabbit compliment 


500 ml. 


Eosin 


100 gm. 
500 ml. 


Percol 


800 ml. 


Lymphoperp /Ficoll 
Tryphan Blue dye 


50 gm. 


Last date and time of sale of tender form — 27 - 8 - 2014 , 
3 p . m . 


നമ്പർ സി5- 15118 /2014/ എം. സി. റ്റി. 

2014 ജൂ ലൈ 15. 
-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പത്തോളജി 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എ ന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവിവരവും - 45 / 2014 - കെമിക്കലുകൾ 
17 ഇനങ്ങൾ. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 

അസ്സൽ - 1,050. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 27 - 8- 2014 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 28 - 8- 2014 , 2. 30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- - 28 -8 -2014 , 
3 മണി. 


Last date and time of receipt of tender form 
28 -8 - 2014, 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender — 28 -8 - 2014 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of The Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 15 -8 - 2014 . No 
other forms of remittance will be accepted . 


LIST OF ITEMS 


Name of Items 


Unit and Quantity 

| ( Nos. ) 


No . 


- 2 


450mlx300 
100gmx10 
25gx8 
5gmx2 
500mlX20 
500gmx10 
10pkts each (50 ) 
2.5Lx50 
25kg Packetx90 


- 


9 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോഡറുകൾവഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 15 - 8 - 2014 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ 
ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Absolute Alcohol 
Benzidine Powder 
Toluidine blue 
Diamond Fuschin 
Glycerin ( AR ) 
Glucose 
Litmus paper Red blue 
Methanol - acetone free AR 
Paraffin wax (melting point 
58 -60 degree C ) in 25kg sacs 
preferably as pellets 
Xylene (Ultra sulphur free) 
Activated Chaircoal 
Gold Chloride 
Sodium taurocholate 
Anhydrous disodium 
hydrogen phosphate 
Disodium hydrogen 
phosphate dihydrate 
Sodium dehydrogen 
phosphate 
Potassium ferricyanide 


- 10 
- 11 
| 12 


2.5Lx100 
500gmx2 
1gmx5 
25gmx5 
500gmx10 


- 15 


500gmx5 


- 16 


500gmx10 


17 


500gmx10 


No. C5/15118/2014/GMCT. 

| 15th July 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items required 
for the Pathology Department, Government Medical 
College , Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed as tender number and addressed 
to the Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3 . 30 p . m . 

Tender No. and Name of Items— 45 /2014 — Chemicals 
(17 Items) 
Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ): 

Original - 1, 050. 
Duplicate - ` 525. 


നമ്പർ സി5 - 15119 / 2014 / സ . മെ . കോ . 

2014 ജൂ ലൈ 15 . 
-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പാത്തോളജി 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


| 10 


കമ 
നമ്പർ 


സാധനങ്ങളുടെ പേര് 


എണ്ണം 


360 ബോട്ടിൽ 


യൂറിൻ സ്ട്രിപ് 
(അൽബുമിൻ ആന്റ് ഷുഗർ) 
( 50 സ്ട്രിപ്സ്/ ബോട്ടിൽ) 
യൂറിൻ കെറ്റോൺ സ്ക്രിപ്സ് 
( 50 സ്ട്രിപ്സ്/ ബോട്ടിൽ) 
ഐസോപ്രൊഫൈൽ 
ആൽക്കഹോൾ (5 ലിറ്റർ) 


30 ബോട്ടിൽ 


5 ലിറ്റർx750 


Tender No . 46/2014. 
Cost of tender form ( inclusive of Sales Tax ): 

Original - 1, 050. 

Duplicate — 525 . 
Last date and time of sale of tender form — 27 -8 - 2014 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
28- 8- 2014, 2 .30 p. m . 

Opening date and time of tender - 28 - 8 -2014, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of The Principal , Government Medical College , 
Thiruvananthapuram, Kerala State , Pin - 695 011 , Money 
Order should reach this office on or before 15 -8 - 2014 . No 
other forms of remittance will be accepted . 

( 10 ) 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 46/ 2014. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലാ 

അസ്സൽ - 1,050 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 27 - 8 - 2014 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 28 - 8 - 2014 , 2. 30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 28- 8- 2014, 
3 മണി. 


നമ്പർ സി5 - 15129 / 2014 / എം . സി. റ്റി . 


2014 ജൂ 


ലൈ 10 . 


തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ബയോകെമിസ്ട്രി വകുപ്പിലേക്കാവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാ സു കൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടു കൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 15 - 8 - 2014 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഇ 
ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


കമ 

സാധനങ്ങളുടെ 
നമ്പർ 

പേരും അളവും 
1 ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിഡേസ്- പെറോക്സിഡേസ് ഡ 
പൗഡർ - 100000 ml. 


No. C5/ 15119/ 2014/GMCT. 

15th July 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited to the supply of the following items required 
for the department of Pathology , Government Medical 
College , Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed with tender number and addressed 
to the Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin - 695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 


2 യൂറിയ (ബൺ) ഡ പൗഡർ ലിക്വിഡ് 

റ്റേബിൾ 85000 ml. 
3 ഫോസ്ഫറസ് മോളിബ്ഡേറ്റ് മെത്തേഡ് 20000 ml. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 47/ 2014. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,050. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 525 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും-- 27 -8 -2014, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 28 - 8 - 2014 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
28 - 8 - 2014 , 3 മണി. 


Sl. No. 


Name of Items 


Quantity 


360 bottles 


Urine strips (Albumin and Sugar) 
(50 strips /bottle ) 
Urine ketone strips 
(50 strips/bottle) 
Isopropyl Alcohol (5L ) 


30 bottles 


ഫോറ ങ്ങ ൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അ യ യ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 100 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്താടൊപ്പം 
മുദ്ര പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 


5LX750 


കമ 


സാധനങ്ങളുടെ 
പേരും അളവും 


നമ്പർ 


| 1 


കാൽഷ്യം (ആർസെനോസോ മെത്തേഡ്) 20,000 ml. 


- വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 

മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ 
ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
15 - 8- 2014 - ന് മുമ്പ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ച് 
കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


യൂറിക്ക് ആസിഡ് ( ട്രിൻഡർ മെത്തേഡ്) 

ഡ് പൗഡർ/ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേബിൾ - 25000 ml. 
ടോട്ടൽ പ്രോട്ടീൻ (ബ്യൂററ്റ് മെത്തേഡ്) - 55000 ml. 
- ആൽബമിൻ ( ബി സിജി മെത്തേ ഡ്) - 55000 ml. 
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ക്രിയാറ്റിനിൻ (ജാഫേസ് മെത്തേഡ്) - 85000 ml. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 48/ 2014 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


No. C5/15129/ 2014 / MCT. 

| 10th July 2014. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items required 
for Department of Biochemistry of Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed as tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p. m . 


അസ്സൽ - 1,050. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 27 - 8 - 2014 , 2.30 മണി. 


- St . 


Quantity 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 28 - 8 - 2014 , 2.30 മണി. 


Name of Items 
No. 
1 Glucose Oxidase -perosxidase 

Dry Powder 
2 Urea (BUN ) Dry Powder/ 

Liquid stable 
3 Phosphorous Molybdate Method 


100000 ml 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 28- 8- 2014 , 
- 3 മണി. 


85000 ml 
20000 ml 


| Tender No. 47/ 2014. 
Cost of tender form ( inclusive of Sale Tax ): 

Original - 1,050 . 

Duplicate — 525 . 
Last date and time for sale of tender form 
27- 8 - 2014, 2 .30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form — 28 -8 -2014 , 
2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender — 28 -8 -2014, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 100 ) is sent by way of Money Order in favour 
of The Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 15 - 8 - 2014 
at 3 p .m . No other forms of remittance will be accepted . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അ യ യ് ന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 100 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്ര 
പ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 31- 8- 2014 - ന് മുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ച് കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. C5 /15130/ 2014/ MCT. 


| 10th July 2014. 
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Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items required 
for Department of Biochemistry of Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


നമ്പർ സി5 -15130 /2014 / എം. സി. റ്റി. 

2014 ജൂ ലൈ 10. 
തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ബയോകെമിസ്ട്രി വകുപ്പിലേക്കാവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടു കൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


Tender should be superscribed as tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
- this office on working hours till 3 .30 p . m . 


Name of Items 


Quantity 


20000 ml 
25000 ml 


Calcium (Arsenoazo Method ) 
Uric acid ( Trinder Method ) 
Dry powder/Liquid stable ) 
Total protein (Biuret method ) 
Albumin ( BCG Method ) 


ദർഘാസ് നമ്പർ 49/ 2014. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ 1,050. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 27 - 8- 2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 28 - 8- 2014 , 2.30 മണി. 


55000 ml 


55000 ml 


Creatinine (Jaffes method ) 


85000 ml 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 28 - 8 - 2014, 
3 മണി. 


Tender No. 48 /2014 . 
Cost of tender form ( Inclusive of sales Tax ): 


Original - 1 ,050 . 


Duplicate — 525. 
Last date and time for sale of tender form 
27-8 - 2014, 2 . 30 p . m . 


- Last date and time of receipt of tender form - 28 - 8 - 2014, 
2 .30 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 15 - 8 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Opening date and time of tender — 28 - 8 - 2014 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 100 ) is sent by way of Money Order in favour 
of The Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 15 - 8 - 2014 at 
3 p . m . No other forms of remittance will be accepted . 
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നമ്പർ സി5 -15131/ 2014 / സ . മെ. കോ . 


| 2014 ജൂ 


ലൈ 10. 


No. C5/15131/2014/GMCT. 

| 10th July 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited to the supply of the following items required 
for the Department of Biochemistry , Government Medical 
College , Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed with tender number and addressed 
to the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 


-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് 
ബയോകെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർ ഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


Name of Items 


Quantity 


Sl. 
No. 


- 1 


55000 ml . 


ക്രമ 
നമ്പർ 


സാധനങ്ങളുടെ പേര് 


അളവ് 


55000 ml. 


Serum SGOT ( Transaminase 
method ) liquid stable 
Serum SGPT ( Transaminase 
method ) liquid stable 
Amylase ( Powder single 
reagent ) 


55000 ml. 


100 ml. 


55000 ml. 


Lipase 


100 ml. 


സിറം എസ്. ജി . ഒ. റ്റി 
( ട്രാൻസാമിനോസ് മെത്തേഡ്) 
ലിക്വിഡ് സ്റ്റേബിൾ 
സിറം എസ്. ജി. പി. റ്റി 
( ട്രാൻസാമിനോസ് മെത്തേഡ്) 
ലിക്വിഡ് സ്റ്റേബിൾ 
അമിലേസ്(പൗഡർ സിങ്കിൾ 
റീ ഏജന്റ്) 
ലെപേസ് 


100 


ml . 


Tender No. — 49 /2014 . 
Cost of tender form (inclusive of Sales Tax): 

Original - 1,050 . 
Duplicate = 525 . 


100 ml. 


Last date and time for sale of tender form — 27 -8 - 2014 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
28- 8-2014 , 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender form 
28-8- 2014, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of The Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State , Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 15 - 8 - 2014 . No other forms of 
remittance will be accepted . 


- നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
15 - 8 - 2014 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. C5/15132/ 2014/ MCT. 

10th July 2014. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items required 
Biochemisrty Department , Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed with 
Tender Number and addressed to the Principal , 
Government Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin - 695 011 . Details can be had from this office on 
working hours till 3.30 p . m . 
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നമ്പർ സി5-15132/2014 / എം . സി. റ്റി. 

2014 ജൂ ലെ 10. 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ബയോകെമിസ്ട്രി 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർ ഘാസുകൾ ദ ർ ഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


Sl. No . 


Name of Items 


Quantity 


- 1 

2 
3 


Total Bilirubin (Diaz0 Method) 
Direct Bilirubin ( Diazo Method ) 
Serum Alkaline phosphatase (ALP ) 

Dry Powder ( Phosphobarium 
Pinitrophertol method ) 


55000 ml. 
55000 ml . 
55000 ml. 


കമ 
നമ്പർ 


- സാധനങ്ങളുടെ പേര് 


എണ്ണം 


55000 


ml . 


- 1 ടോട്ടൽ ബിലിറുബിൻ ഡയസോ 

മെത്തേഡ് 


55000 ml. 


2 ഡയറക്ട് ബിലിറുബിൻ ഡയസോ 

മെത്തേഡ് 


55000 


ml. 


3 സിറം ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റേസ് 

( എ .എൽ. പി.) ഡപൗഡർ 
( ഫോഫോബേരിയം പിനിട്രോ 
ഫിനോൾ മെത്തേഡ്) 


Tender No. — 50 /2014 . 
Cost of tender form ( inclusive of ST ): 

Original - 1,050 . 

Duplicate = 525. 
Last date and time of sale of tender form — 27 -8 -2014 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
28 - 8- 2014, 2 .30 p. m . 

Opening date and time of tender form 
28- 8-2014, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
| ( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of The Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 15 - 8 -2014 . No 
other forms of remittance will be accepted . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 50/ 2014. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വിൽപ്പന നികുതി ഉൾപ്പെടെ) 

അസ്സൽ - 1,050. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 8 - 2014 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 28 - 8 - 2014 , 2 .30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 28-8 -2014 , 
3 മണി. 
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ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
അട യ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ട തുക ( 50) അ ധികമാ യി 
അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ 
നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും 
ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും 
മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത മണിയോർഡറുകൾ 


നമ്പർ സി5 -15133/ 2014 / എം. സി. റ്റി . 

| 2014 ജൂ ലൈ 14. 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ബയോകെമിസ്ട്രി 
ഡിപ്പാർട്ടു മെ ന്റി ലേക്ക് ആ വശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മൽസര സ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർ ഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻ പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


കമ 
നമ്പർ 


ഇനത്തിന്റെ പേര് 


കല 


എണ്ണം 


Name of Items 


SI . 


Quantity 


- 1 സെറുലോ പ്ലാസ്മിൻ (ആർഐഡി 12X20 

Ceruloplasmin (RID Plates ) 

12X20 
പ്ലേറ്റ്സ് ) 

Total Cholestrol (CHOD - POD ) 
2 ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ സിഎച്ച്ഒഡി- 20000 ml. 

Dry Power 

20000 ml. 
- പിഒഡിഡ പൗഡർ 

HDL ( Direct) 

4000 ml. 
3 എച്ച്. ഡി. എൽ. ( ഡയറക്ട്) 

4000 ml. LDL (Direct) 

50 ml. 
- എൽ. ഡി . എൽ. ( ഡയറക്ട്) 

50 ml. Triglyceride 

4000 ml. 
ടിഗ്ളിസറൈഡ് 

4000 ml. 

Microprotein 
മൈക്രോപ്രോട്ടീൻ ( പൈറോഗൈലോൾ 10 kit 

- ( Pyrogallol red method) 

10 kit 
- റെഡ് മെതേഡ് 

Tender No . - 51/ 2014. 
ദർഘാസ് നമ്പർ - 51/ 2014 . 

Cost of tender form (inclusive Sales Tax): 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വിൽപ്പന നികുതിഉൾപ്പെടെ) 

Original — ` 840. 
അസ്സൽ- 840. 

Duplicate - 420 . 
ശരിപ്പകർപ്പ്- 420. 

- Last date and time of sale of tender form - 27- 8- 2014, 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

3 p . m . 
സമയവും 27 -8- 2014 , 3 മണി. 

Last date and time of receipt of tender form 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

28- 8-2014, 2.30 p . m . 
സമയവും 28 - 8 - 2014 , 2.30 മണി. 

Opening date and time of tender form 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 28-8- 2014, 

28-8 -2014, 3 p . m . 
3 മണി. 

Tender form will be sent through post if required 
- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയക്കു 

provided due amount with sufficient postage charge 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 

( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 

of The Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 

Kerala State , Pin -695 011. Money Order should reach this 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 

office on or before 15 - 8 - 2014. 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 

( 15 ) 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി. 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 

നമ്പർ സി5 - 15134/ 2014 / എം . സി. റ്റി. 

2014 ജൂ ലൈ 10. 
ഓഫീസിൽ 15 - 8 - 2014 - ന് മുൻ പ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 

-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ബയോകെമിസ്ട്രി 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

- ഡിപ്പാർട്ടു മെ ന്റിലേക്ക് ആ വശ്യമായ താഴെപറയുന്ന 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . - നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ (പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ഇനത്തിന്റെ പേര് 


എണ്ണം 


ന 


150 


No. C5/15133/ 2014/MCT. 

14th July 2014. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items required 
for the Biochemisrty Department of Medical College, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed with 
Tender Number and addressed to the Principal , Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be 
had from this office on working hours till 3. 30 p . m . 


- 1 നോർമൽ ക്യൂ സി തേർഡ് പാർട്ടി 

(ബയോറാഡ്) 
2 പത്തോളജിക്കൽ ക്യൂ സി തേർഡ് 
- പാർട്ടി ക്യു സി (ബയോറാഡ്) 

150 
3 ഇമ്യൂണോഅസ്സേ ക്യു സി ടൈ ( 3X5) 

- ലവൽ കൺട്രോൾ (ബയോറാഡ്) 6 പാക്സ് 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 52/ 2014. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വിൽപ്പന നികുതി ഉൾപ്പെടെ) 

അസ്സൽ - 840. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 420. 


Last date and time of receipt of tender form 
28 -8- 2014, 2 .30 p. m . 

Opening date and time of tender form 
28 - 8- 2014, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of The Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
- Order should reach this office on or before 15 - 8 - 2014. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 27 - 8 - 2014 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 28 -8 - 2014 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 28 -8- 2014, 
3 മണി. 


( 16 ) 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദ ർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മാ യ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതുമാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 15 - 8 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


നമ്പർ സി8 -1391/ 2014 / ജി . എം. സി. റ്റി. 2014 ജൂ ലൈ 25. 

- തിരുവനന്തപുരം എസ്. എ . റ്റി . ആശു പതിയിലെ 
പീഡിയാട്രിക് സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്ര വച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


എണ്ണം 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും 
- നമ്പർ സാധനങ്ങളുടെ പേരും 
- 1 78 / 2014 - - സർജിക്കൽ ബൈനാക്കുലർ 

-- മാഗ്നിഫൈയിംഗ് ലൂപ്പ് 


2 79 / 2014 - സർജിക്കൽ ബെനാക്കുലർ 

-- മാഗ്നിഫൈയിംഗ് ലൂപ്പ് 


- 3 80/2014 - ഓ റ്റി ലൈറ്റ് ഷാഡോലെസ് 

സീലിംഗ് മൗണ്ട് ഡബിൾഡോം 


4 81/2014 - പീഡിയാട്രിക് വാർമിംഗ് മാടസ്സ് 


No. C5/15134/2014/ MCT. 

10th July 2014. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited to the supply of the following items required for 
the Biochemistry Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed with 
Tender Number and addressed to the Principal, 
Government Medical College , Thiruvananthapuram , Pin 
695 011 . Details can be had from this office on working 
hours till 3 . 30 p . m . 


82 / 2014 - ഡയബെർമി 


6 83/ 2014 - ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് ഹെഡ് ലൈറ്റ് 1 
7 84/ 2014 - ഓപ്പൺ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ് ലിസ്റ്റ് 

പ്രകാരം 


Name of Items 


Sl. 
No . 


Quantity 


8 


85 / 2014 - ഇൻഫ്രഷൻ പമ്പ് 


| 1 

2 
3 


Normal QC 3rd party QC (Biorad ) 
Pathological QC 3rd party QC ( Biorad) 
Immuno assay QC tri level control 

(Biorad ) 


150 
150 
(3x5) 
6 Packs 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 

- അസ്സൽ - കമനമ്പർ 1, 2, 4, 8 ഇവയ്ക്ക് 420 , 
ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 1,155 , ക്രമനമ്പർ 5, 6 ഇവയ്ക്ക് - 1,050 , 
ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 630 . 

-- ശരിപ്പകർപ്പ് – ക്രമനമ്പർ 1, 2, 4, 8 ഇവയ്ക്ക് 210 , 
ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 580, ക്രമനമ്പർ 5, 6 ഇവയ്ക്ക് 525, കമ 
നമ്പർ 7 - ന് 315. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 26 - 8- 2014, 3.30 മണി. 


Tender No. — 52 /14 
Cost of tender form (inclusive Sales Tax ): 

Original - 840. 
Duplicate - 420 . 


Last date and time of sale of tender form — 27 -8 -2014 , 
3 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 8- 2014, 2.30 മണി. 


16 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 27 -8 -2014 , 
3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദ ർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 14 - 8 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. C8/1391/2014/GMCT. - 

25th July 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
performa are invited for the purchase of the following 
items required for the Professor and Head , Paediatric 
Surgery, SAT Hospital , Thiruvananthapuram . Tender 
should be superscribed tender number and addressed 
to the Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin - 695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 


Last date and time of sale of tender form - 26 -8 - 2014 , 
3 .30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
27-8- 2014, 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender form 
27-8- 2014, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of The Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin - 695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 14 - 8 - 2014 . 
No other forms of remittance will be accepted . 

All Items should have 3 year warranty and 
should have 5 year of CAMC after warranty 

- T. No . 78 /2014 
- (1) Surgical binocular magnifying loupe - 2 
( Two numbers ) (GALILEAN SYSTEM ) 

Mounted on head band 
2 .5x times magnification 
Field of vision 11 to 14 m .m . 
Depth of field 45 to 50 c.m . 

- T . No. 79/ 2014 
| (2 ) Surgical binocular magnifying loupe - 1 
(One number) (PRISMATIC SYSTEM ) 

Mounted on head band 
3.5x times magnification 
Field of vision 9 to 12 m .m . 
Depth of field 45 to 50 c.m . 

T. No. 80 /2014 
| (3) OT Light shadow less ceiling mount double dome 
2 (two numbers ) 
1. Double dome ceiling type Operation Theater light 

shadow -less. 
2. Light output should be minimum 85000 lux at 

1 meter distance for each dome. 
3. Diameter of the dome should be less than 650 m .m . 
4 . The dome should have 5 bulbs and the power of 

each bulb should not exceed 50W . 
5 . Minimum light field size should be 200 m .m . 
6 . Power supply to the lamp should be from a 

constant voltage source . 
| 7. Color temperature should be between 4000° K 

to 5000° K . 
8. Should have short circuit protection for the low 

voltage power supply . 


Tender No. and 
Details of Items 


Quantity 
(Nos.) 


No. 


| 1 


78/2014 Surgical Binocular 

Magnifying Loupe 


2 


3 


79/ 2014 - Surgical Binocular 

Magnifying Loupe 
80 /2014 - OT Light Shadow less 

ceiling mount double dome 
81 / 2014 Paediatric warming mattress 


4 


5 


82/ 2014 -Diathermy 


6 
7 
8 


83/ 2014 - Fibre optic head light 
84 / 2014 — Open Instruments 
85 /2014 — Infusion Pump 


2 


Cost of tender form ( inclusive of VAT): 

Original - 420 for Sl. Nos. 1, 2 , 4 , 8 , 
1,155 for Sl . No. 3 for 1,050 for Sl. Nos. 5 , 6 and 
- 630 for Sl. No . 7. 

| Duplicate - 210 for Sl . Nos. 1 , 2 , 4 , 8 
- 580 for Sl . No. 3, 525 for Sl. Nos. 5, 6 and ~ 315 
for Sl. No. 7 . 


10 


Should have maximum bipolar coagulation power 50 
to 80 watts variable in steps. 


11. 


TL 


The unit should be provided with suitable power 
cord and should be compatible with Indian standard 
wall socket. 


9. Should have user friendly lamp replacement 
10 . Should have heat reduction filters. 
11. Additional sterile handles two numbers should be 

supplied . 
12. Ten spare bulbs should be supplied . 
13. Minimum spring arm stroke of 500 m . m . 
14. Minimum four step intensity control. 
15. Should have minimum action radius of 1500 m . m . 
16 . Input supply -230 Vac, 50 Hz. 

T . No. 81/ 2014 


12 . Should have a volume control for the audible alarm . 


13. Should be supplied with reusable flexible silicon 

rubber patient return plate with return electrode 

safety 1 No. 
14 . The performance of the unit should not be affected 

by electro -magnetic interference radiated or 
conducted through power lines from another 
device . 


15 . The working of the equipment should not interfere 

with the functions of other devices. 


(5 ) Paediatric warming mattress — 1 (One number) 
The control unit of the mattress can be set between 32 
to 40° C temperatures with accuracy of 0 .1° C . 

* It has a developed alarm and security system . 
* Made of Carbon fiber material that doesn t block 

the X -rays . 


Standard accessories 

1. 3 pin hand pencil 5 nos . with cable. 
2 . Reusable mono - polar active handle with cable 

compatible for foot operation . ( with complete set of 
electrodes )- 10 nos. - silicon rubber reusable . 


* 


It has low voltage and there is no risk of electric 
shock . 
The mattress can reach to 37° C in 7 - 10 minutes. 


3. Reusable insulated bayonet shaped bipolar hand 

piece with cable compatible for foot operation - 2 nos. 


Disposable and reusable covers available . 
* The dimensions of the mattress are 80 to 90 cm 

long x 40 to 60 cm wide. 
* It has ISO and CE certificates. 

T. No. 82/2014 
(6) Diathermy — 2 ( Two numbers ) 
1. The Unit should have mono - polar and by- polar 

modes. 


4 . Color coded pedals water proof foot switch for 
mono polar and bipolar. 

T . No. 83 /2014 
(7) Fibre -optic head light — 1 (one number ) with 300 W 
xenon light source & fibre optic cable Light weight fibre 
optic headlight. 

Light Source 
• High light intensity with 300W Xenon lamp 
• Light intensity should be manually adjustable 

continuously 
• 300 watt, 15 volt xenon lamp 


• Color temperature 6000k -6400k 


• 


Single light out let 


2. The Unit should have separate generator for 

monopolar and bi- polar. 
3. Should be compatible for both open and 

laparoscopic surgery. 
4 . Should have facility to connect two mono -polar 

electrodes. 
5. Should have separate digital display of power 

settings for bipolar and monopolar cut and 

coagulation modes. 
6 . Should have return electrode contact safety. 
7. Should have different audible alram for cut and 

coagulation modes . 
8. Should have maximum range mono -polar cut power 

from 300 to 400 watts variable in steps of 2 watts in 

lower power and 5 watts in high power. 
9. Should have mono - polar coagulation power 120 

watts variable in steps. 


• Weight-less than 4 .5 kg . 
• Dimension -300 x 110 x 250 
• One spare lamp (bulb ) should be provided 


Lamp (bulb ) should have a minimum guaranteed life 
of 5000 hours 


Should have certificate including CE & IEC 


Should have 3 years warranty 


Should have 5 years of CAMC after warranty 


T . No. 84 / 2014 


(8 ) 


Instruments 


26 . Cambell Tenotomy scissors 5 " — 2 
27. Barsky nasal scissors- curved 

fine 15.5 cm — 1 


on 


flat, 


1. Waugh dissecting forceps - fine -one into 2 

teeth 7 " — 2 
Waugh dissecting forceps fine -not toothed 
serrated Jaws 7 " — 2 


Auficht fine scissors , chamfered , slender curved 
on flat 15 cm — 2 


Debakey Needle holder - Tungsten Carbide faced 
Jaw 7 " — 2 


4. Metzenbaum scissor -curved on flat round 

points 6 " - 2 
5 . Metzenbaum scissor curved on flat round 

points 8 " — 2 
6. Micro slim jaw needle holder box joint- Tungsten 

carbide faced jaw 5 " — 2 
Castroviejo Needle holder screw joint- Tungsten 
carbide jaws 5 . 5" — 1 
Micro kilner needle holder box joint light weight 

tungsten carbide jaws 6 " — 1 
9. Castroviejo scissors -fine tip 5 .5 " — 2 
10 . Adson dissecting forceps light weight fine one 

into two teeth on smooth jaw — 3 
11. Mayo scissor curved on flat conical blades 6 " — 3 
12. Kilner skin hook with roughened handle — 4 


Alar cartilage scissors 12 cm — 1 
30 . Potts scissors — 45 degree angled 7 " — 2 
31. Williams dissecting forceps, half size 1 x 2 teeth 

serrated jaws _ 2 
32. Melndoe cleft palate raspatory small — 2 
33 . Melndoe cleft palate raspatory Medium - 2 
34. Cleft palate raspatory half size ( right ) — 1 
35 . Cleft palate raspatory half size (left) — 1 

Elevator — double end spoon shaped — 1 
Kilner Dot mouth gag, frame and 3 size tongue 
blades — 1 set 


Dingman mouth gag, frame, cheek retractors and 

3 size tongue blades — 1 set 
39. Castro vijo caliper and marker (opening to 20 mm , 

9 cm long ) — 1 
40. Dental syringe 4 cm — 2 

T. No . 85 /2014 
(9) Infusion Pump — 2 (two numbers) 
Infusion Range : 

Micro Range : 0 . 1 ml/hr to 299.9 ml/hr ( in steps 
of 0 .1 ml) 


13 . De bakey dissecting forcep atraumatic grip 

jaws 6 " — 2 
14 . De bakey dissecting forcep atraumatic grip 

Jaws 7 " — 2 


American pattern suction tube with stillette 
chromium plated 


a. 


half size — 5 


Micro Range : 0 . 1 ml/ hr to 99. 9 ml/hr (in steps 
of 0 .1 ml) 
Volume Limit : 1 to 9999 ml (in steps of 1 ml) 
Display : Six digit, seven segment LED display 
shows the 


• Infusion rate setting * Total Infusion time in 

hh :mm :ss 


• * Total volume infused 


Alarm : Piezo -electric alarm device for 


b . Full size — 3 
16 . Iris scissor-curved on flat 3.5" — 3 
17. Iris scissor- curved on flat 4.5" — 4 
18. Mayo scissor Straight 6 " — 3 
19. Micro dissecting scissor curved blades 3.5" — 2 

Micro scissors curved blades bevelled at 

tip 3.5 " — 2 
21. Campbell skin hook 5.5" — 2 
22 . Jeweller s forceps fine toothed 4 " - 3 
23. Micro scissor straight blade — 1 

Cautery lead with fine tip -round tip — 3 
25. Cautery lead with fine flat tip — 3 


• Zero Rate selection * Drops not being detected 


• Infusion rate faster than required * Infusion rate 

slower than Required 


• Batt . Operation Alarm 


• Infusion end Alarm 

Drop Detector : Drops are detected by Infra Red 
Emitter and Sensor. 


Each detection is indicated by flash of green LED 
Mechanical : Corrosion free 

Electrical : Microprocessor based circuit with ROM 
based software module ensures precision . 

Mains Powers : 200 volts AC , 50 Hz, 

Battery Power : 12 Volts maintenance free 
rechargeable battery. 

TENDER SCHEDULE 


15 . Specifications of the items are given in the list. 
| 16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specifications confirm 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. 


18 . More details can be had from this office on 

working time. 


( 17 ) 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 
concerned . 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


നമ്പർ സി8-11907 /2014 / ജി. എം. സി. റ്റി. 2014 ജൂ ലൈ 25. 

- തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
കാർ ഡി യോ ളജി വിഭാ ഗ ത്തിലേക്കാ വശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്ര വച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
- എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 


5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 86 / 2014 . 


- 


0 . 


സാധ ന ങ്ങ ളുടെ പേര്- 12 ചാനൽ ടസ് ടെസ്റ്റ് 
എക്യുപ്മെന്റ് വിത്ത് ട്രെഡ് മിൽ - 1 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 

അസ്സൽ- 1, 890 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 945. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 28 -8-2014 , 3.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 29 - 8 - 2014, 2. 30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 29 - 8 - 2014 , 
3 മണി. 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted or 

sumitted without superscription as specified are 

liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

- circumstances . 
12. For Medicines, Surgicals and Materials, samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenders and witness wherever 

necessary. 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയക്കു 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 14- 8 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
- കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
- സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


11. Signal in Acquisition Module - signal must be 

immune to the environmental noise . 


12 . Filtering Techniques — for advances correction of 

artifacts . 


No. C8/ 11097 /2014 /GMCT. 

25th July 2014 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
performa are invited for the purchase of the following 
items required for the Professor & Head 
Cardiology Department, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed with 
tender number and addressed to the Principal, Government 
Medical College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details 
can be had from this office on working hours till 
3 . 30 p . m . 

Tender No. — 86 / 2014 . 


13. Printer- Real time Thermal Printer & Laser Printer. 


14 . Protocols — standard & user defined , unlimited . 
15. Storage Media — data storage may be possible on 

HD , as well as CD archive . 


16 . Windows based OS 


Details of items— 12 Channel Stress Test Equipment 
with Tread Mill — 1 No. 
Cost of tender form ( inclusive of VAT): 

Original — \ 1,890 . 
Duplicate — ` 945 . 


17. Facility for advanced networking 
18 . Vectorcadiography . 
19 . Facility for SAECG / T wave alternans. 
20. Should support standard protocols like Bruce , 

Modified Bruce etc . 


Should have safety certificate from a competent 
authority CE/FDA (US)/STQC CB certificate /STQCS 
certificate or valid detailed electrical and functional 
safety test report from ERTL . Copy of the 
certificate/ test report shall be produced along with 
the technical bid . 


Last date and time of sale of tender form — 28 -8 - 2014 , 
3.30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
29 -8 -2014, 2. 30 p. m . 

Opening date and time of tender form 
29-8 -2014 , 3 p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( ` 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of The Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 14 -8 -2014 . No 
other forms of remittance will be accepted . 

Technical Specifications 


22. Warranty : 


(a ) 


(b ) 


It should have three year comprehensive 
warranty which includes all part of the 
Equipment. 
The supplier should provide minimum three 
preventive maintence call per year and 
unlimited break down call during the warranty 
period . 


(C ) 


1. Treadmill System - Should be computerized and 

noise less and not dependent on any other 

company for spares support. 
2 . Display Technology — should be advanced and 

user-friendly . 
3. No. of leads display — 12 leads. 
4. System - Dedicated Microcomputer with Dedicated 

incremental updating. 
5 . ECG scanning technique — Incremental updating 

Template matching. 
6 . Auto /Manual ST analysis . 
7. Post “j adjustments — all three E ,J, & Post ‘j 

and point adjustments are possible with auto / 
manual control of base line . 


The supplier should provide after sales 
support for a period of minimum 8 years from 
the date of installation and to ensure 98 % 
uptime in performance/ operation of the 
equipment during the warranty period . The 
response time for fault inspection and repair 
should not be more than 24 hours from 
intimation . The repair should be affected 
immediately with minimum delay. 


CAMC /AMC rates for 5 years after warranty 
period should be quoted . 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 


8. Arrhythmia documentation in stress mode — Y 
9. ST segment monitoring — 12 leads. 
10 . No. of leads displayed — 12 leads (real time) and 

should be displayed on the screen simultaneously . 


2 . The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 
concerned . 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 


5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 
| pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ സി8 -17579 ( 2)/ 2013/ ജിഎംസിറ്റി. 2014 ജൂ ലൈ 25. 

-- തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
അനസ്തേ ഷ്യാ ളജി വിഭാഗ ത്തിലേ ക്കാ വ ശ്യ മായ മൾട്ടി 
പാരാമീറ്റർ മോണിറ്റർ (6 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 260/ 2013. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വാറ്റുൾപ്പെടെ): 

അസ്സൽ - 1,155. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 630. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും - 28 - 8 - 2014 , 3. 30 മണി. 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in - 100 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposits (One Percentage) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 29 - 8- 2014, 2 .30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 29 -8 - 2014 , 
3 മണി. 


10 . 


ന 


Belated tenders will not be considered under any 
circumstances. 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡറായോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ളഎല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക്യു മെന്റു കളോ അയ യ് ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാ 
ത്തതുമായ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 14 - 8 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടി യി രിക്ക ണം . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരുകാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. C8- 17579( 2 )/2013/ GMCT. 


25th July 2014. 


12 . For Medicines, Surgicals and Materials, samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers and witness wherever 

necessary. 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15 . Specification of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specifications confirm 

to the requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of the each 

of the tenderers or his authorized representatives 

who may present at the time. 
| 18. More details can be had from this office on 

working time. 


Sealed competitive tenders in the prescribed performa 
are invited for the purchase of Multiparameter Monitor 
(6 Nos .) required for the Professor & Head , 
Anaesthesiology Department, Government Medical 
College , Thiruvananthapuram . Tenders should be 
superscribed , tender number and addressed to The Principal, 
Government Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011. Details can be had from this office on 
working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No . - 260/2013. 
Cost of tender form (Inclusive of VAT ): 

Original - 1,155, 
Duplicate — \ 630. 


Govt. Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
For Principal. 


Last date and time for sale of tender form 
28 -8 -2014 , 3.30 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
29 -8 -2014 , 2.30 p. m . 

Date and time of opening of tender — 29 - 8 - 2014 , 
3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge (°50 ) 
is sent by way of Money Order in favour of The Principal , 
Govt. Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala State , 
Pin -695 011. Money Order should reach this office on or 
before 14 - 8 - 2014. No other forms of remittance will be 
accepted . 

Technical Specifications 
1. Should be able to monitor ECG , SPO2 , NIBP and 

Respiration Rate. 
2. Should be portable with carrying handle. 
3. Should have TFT disply with atleast 10 inches or 

higher with 3 /4 wave forms and numeric display 
simultaneously . The waveforms should be user 

selectable . 
4 . Should have two hours battery backup . 
5 . Should have keys for quick access to main 

functions. 


8. 


TENDER SCHEDULE 
The period for which the rates to be in firm 
One year. 
The rates should be inclusive of all taxes , 
otherwise the tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 
concerned . 
Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as 
possible. 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala - non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposit ( one percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for , can be 
remitted by way of Crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Govt. Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submited without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
For Medicines , Surgicals and Materials samples 
should be submitted along with the tender . 
Tenders without samples will not be considered 

for selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers and witness wherever 

necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15 . Specification of the items is given in the list . 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representatives 

who may present at the time. 
18. More details can be had from this office on 

working time. 


6 . 


Should have adult, pediatric and neonatal modes. 


10 . 


7 . Should provide audio , visual alarms for high , low 

heart rate, SPO2, RR , low battery . 


8 . NIBP can be taken on mannual/ auto / stat modes. 


9. 


12. 


10 . 


Should have separate volume control for beep 
sound for QRS and alarm sound . 
Should provide following accessories . 

(1) Reusable adult 3 lead ECG cable set — 2 Nos. 
( ii) Reusable adult and pediatric SPO2 finger 

probes - 1 each . 
( ii ) Disposable SPO2 probes for neonatal use — 

1 No. 


( iv ) Audult and pediatric NIBP cuff of different 

size . 


11 . 


Should work on 200 - 240V AC /50Hz with inbuilt 
rechargeable battery . 


12 . 


Should have safety certificate from a competent 
authority CE /FDA (US)/STQC CB certificate /STQC S 
certificate or valid detailed electrical and functional 
safety test report from ERTL . Copyof the 
certificate /test report shall be produced along with 
the technical bid . 


Government Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
For Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി3 - 6724 / 2014 / ജി. റ്റി. ഡി . എം . സി . എ . 2014 ജൂ ലൈ 18 . 

ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ താഴെ 
പറയുന്ന വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ ഉപ ക ര ണം 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്രവച്ച് ദർഘാസു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് നമ്പരും ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും ഏകദേശ 
വിലയും 23/ 2014 - ആർ. ഒ. പ്ലാന്റ് 500 (L / Hr) - 8 ലക്ഷം. 
എണ്ണം 2. 
വിഭാഗം മെൻസ് ഹോസ്റ്റൽ & ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 

അസ്സൽ- 1,500. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 750. 
ദർ ഘാസ് വിൽക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 17 - 9 - 2014 , 4 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 9 - 2014 , 1 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 18 - 9 - 2014, 
3 മണി. 


Department - New Men s Hostel & Ladies Hostel . 
Cost of tender form : 

Original - 1,500 . 
- Duplicate = 750 . 

Last date and time of sale of tender - 17 - 9- 2014, 
4 p . m . 

Last date and time for receipt of tender 
18- 9-2014, 1 p . m . 

- Date and time for opening of tender - 18 - 9- 2014, 
3 p . m . 

Tenders should be addressed to the Principal, 
T . D . Medical College , Alappuzha -688 005 . Tender No . & 
due date should be superscribed on envelope . Late 
tenders will not be accepted . The tender will be opened 
at the time and date noted against each tender in the 
presence of such tenderers or their authorised 
representatives who may present at that time. Intending 
tenderers may obtain the tender forms from the 
undersigned on all working days from 10 a .m . to 4 p .m . 
Cheques , drafts , postage stamps will not be accepted 
towards the cost of tender forms. Duplicate tender, if 
required will be issued on additional payments as shown 
in the schedule. Tender forms are not transferable and the 
cost is not refundable . Tender forms will be supplied to 
the firm by registered post subject to a cash payment of 
50 in addition as postage charges . Money orders will be 
accepted only if received within 10 clear working days 
prior to due date for submitted tenders. Further details 
can be had from the college office during working time. 
Tender should be accompanied by an agreement executed 
in Kerala Government Stamp Paper worth 100 and EMD 
1 % of total cost of the items tendered . Tenders without 
EMD will be rejected . Tenders submitted without 
observing these formalities will not be considered . 
Govt. T. D . Medical College, 

( Sd.) 
Alappuzha - 688 005 . 

Principal. 


- ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് 
ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇന വി വ രം എന്നിവ രേഖ പ്പെടുത്തി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
ആലപ്പുഴ-688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . 
വൈകികിട്ടുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർ ഘാ സു കൾ മുക ളിൽ കൊടുത്ത തീയ തി ക ളിലും, 
സമയങ്ങളിലും സമർപ്പിക്കുന്നവരുടെയോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന 
പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ ഓഫീസ് സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ദർഘാസിന്റെ വിലയായി 
സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടില്ല . വില തിരികെ ലഭിക്കു ന്ന തുമല്ല . ദർഘാസുകൾ 
തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കു ന്ന വർ ദർഘാസിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം 50 കൂടി ചേർത്ത്മണി ഓർഡർ അയക്കേണ്ട 
താ ണ് . ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്നതിന് അ വ സാന 
ദിവസത്തിന് 10 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ലഭിക്കുന്ന 
മണി ഓർഡറുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. സാങ്കേതിക 
വിശദാം ശ ങ്ങൾ ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം ലഭി ക്കു ന്നതാ ണ് . 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു മ്പോൾ - 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ 
സമ്മ ത പ്രതവും ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന ആകെ വിലയുടെ 1 % 
വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള 
ഡിമാന്റ് ഡാഫ് റ്റോ , സ്ഥിര നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ 
നിര ത ദ വ്യ മായി സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . സമ്മത പത്രവും 
നിര ത ദ വ്യവും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർ ഘാ സു കൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


No. C3/6724/2014/ TDMCA . - 

18th July 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
equipment mentioned below for Govt. T. D . Medical 
College , Alappuzha. 

Tender No ., Name of Equipment and Approximate 
Cost — 23 /2014 , RO Plant 500L /Hr — 8 lakhs. 

Quantity - 2 Nos. 


നമ്പർ സി.- 2331/ 14 / ഡി. സി. കെ . 

2014 ജൂ ലൈ 10. 
- കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടു 
മെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ 
വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രവച്ച് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ 
നിന്നും നിശ്ചിത വില കൊടുത്ത് നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ടെണ്ടർ ഫോം തപാലിൽ വേണ്ടവർ ഓരോ ടെണ്ടർ ഫോമിനും 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 50 തപാൽ ചാർജ്ജും 
പ്രിൻസിപ്പൽ, ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില നേരിട്ടോ 
മണി ഓർഡർ മുഖാന്തിരമോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
സാധനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ടെണ്ടറിന്റെ പൊതുവ്യവസ്ഥകൾ 
മുതലായവ ടെണ്ടർഫോമിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏതൊരു 
ടെണ്ടറും ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ യാതൊരു കാരണവും 
കാണിക്കാതെ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രിൻസിപ്പലിന് അധികാരം 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 


24 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 2, 3 , 6, 7 
ഇവയ്ക്ക് 420, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 1,575, ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 1,050. 


ടെണ്ടർ ഫോം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ടെണ്ടർ 
നമ്പരും തുറക്കേണ്ട തീയതിയും കാണിച്ചി രി ക്ക ണം . 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 
ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും ഫയൽ നമ്പരും 

എണ്ണം 
നമ്പർ 

ഇനവിവരവും 


മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
4 - 8 - 2014, 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 27 - 8- 2014 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 28 - 8 - 2014 , 3 മണി. 


- 21 / 14 -- C /2331/ 2014/DCK 

പാസതോ എക്വിപ്മെന്റ് സ് നമ്പർ 4 
(1) ത്രീഫോൾഡ് ലെഡ്എക്സൈസ് പ്രൊട്ടക്ടീവ് 1 

ബാര്യർ 
(2) സർജിക്കൽ കോൺട്രാ ആങ്കിൾ 1: 20 

റിഡക്ഷൻ ഹാൻഡീസ് ഫോർ ഇംപ്ലാന്റോളജി 
(3) ലബോറട്ടറി ബ്ലെസ്സ് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി 1 

മൈക്രോമോട്ടോർ 
2 22/ 14. -- C/2332 /2014 /DCK 
പീഡോ എക്വിപ്മെന്റ് സ് 
(1) ഗ്ലാസ്സ് ബീഡ് സ്റ്റെറിലൈസർ 
(2) ഡബിൾ ഡിസ്ക് മോഡൽ ട്രിമ്മർ വിത്ത് 3 

ഡയമണ്ട് ഡിസ്ക് 
(3) ലാബ് മൈക്രോമോട്ടോർ 
3 23/ 14- - C/2333 /2014 /DCK 

പെരിയോ എക്വിപ്മെന്റ് സ് നമ്പർ 1 
(1) അമാൽഗമേറ്റർ 
(2) എയർ കമ്പസ്സർ 
(3) സർജിക്കൽ മൈക്രോമോട്ടോർ വിത്ത് 
- ട്രെയിറ്റ് എച്ച്പി (വിത്തൗട്ട് കൺട്രോൾ 

ബോക്സസ്) 
4 24 / 14 . - - C / 2310 / 2014 /DCK - ബുക്സ് 
5 25/14- - C/ 2330 / 2014 /DCK - ജേണൽസ് 
6 26 /14. -- C/ 2334/ 2014/DCK 

പെരിയോ എക്വിപ്മെന്റ് സ് നമ്പർ 2 
(1) കംപോസിറ്റ് ലൈറ്റ് ക്യൂർ യൂണിറ്റ് ലെഡ് 5 
- ടൈപ്പ് കോഡ്ലെസ്സ് 
(2) ഓട്ടോക്ലേവബിൾ പൗച്ച് ആന്റ് 

ആക്സസ്സറീസ് 
(3) ഐ . ഒ. പി. എ . എക്സ് ഡിജിറ്റലൈസർ 1 
27 /14 - C/2335 /14 /DCK 

പെരിയോ എക്വിപ്മെന്റ് സ് നമ്പർ 3 
(1) ഹോട്ട് വാട്ടർ സ്റ്ററിലൈസർ (ലാർജ്) 
(2) ഹോട്ട് വാട്ടർ സ്റ്ററിലൈസർ ( സ്മാൾ) 
(3) നീഡിൽ ബർണർ 
(4) പൾപ്പ് വൈറ്റാലിറ്റി ടെസ്റ്റർ 
(5) ലെഡ് ഗ്ലൗസ് 
(6) റേഡിയോഗ്രാഫിക് ഫിലിം 

സ്റ്റോറേജ് ലെഡ്കണ്ടനേഴ്സ് 
(7) ഹൈ റസല്യൂഷൻ സ്കാനർ 
(8) ഓട്ടോമാറ്റിക് വെയിംഗ് ബാലൻസ് 
(9) വാക്സ് സ്റ്റോറിംഗ് കാബിനറ്റ് 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
29 - 8 - 2014, 11 മണി. 
No , C/ 2331/2014/DCK. 

| 10th July 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of the 
following Equipments for various Departments of 
Government Dental College, Kottayam . 

The tender should be superscribed Tender No . ..... 
due on 28 -8 -2014 and addressed to the Principal , Govt. 
Dental College, Kottayam . Belated tenders will not be 
accepted . The tenders will be opened at Govt. Dental 
College , Kottayam on 29 - 8 - 2014 at 11 a . m . in the presence 
of such of the tenderers or their authorised representatives 
who are present at that time. 

Intending tenderers may obtain tender from the 
undersigned on cash payment during office hours i.e ., 
10 a. m . to 3 p . m . upto 27 -8 - 2014 . Cheques, drafts , stamps 
etc . will not be accepted towards the cost of tender form . 
Duplicate tender forms can be obtained on additional 
payment per copy. The tender form is not transferable and 
cost is not refundable. The undersigned reserves the right 
to cancel the tender at any time partially or completely 
without specifying any reason . 

Tender form will also be supplied to the firms by 
Registered Post subject to cash payment by Money Order 
inclusive of postal charges 50 Money Orders will be 
accepted only up to 4 -8 - 2014 . 
Tender No. File No. 

Quantity 
No. and Name of the Item 

- ( Nos.) 


- ( 1) 


- (2) 


(3 ) 


1 
1 


21/14 - C/2331/ 14 /DCK 
Prostho Equipments No. 4 
(1) Three fold lead Xray protective barrier 
(2 ) Surgical contra angle 1 :20 reduction - 

handpiece for Implantology 
(3) Laboratory Brushless Heavy duty 

Micromotor 
22 /14 - C/2332/14/DCK 
Pedo Equipments 
(1) Glass Bead Sterilizer 
(2) Double disc Model Trimmer with 

diamond disc 
(3) Lab Micromotor 


2 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 28/ 14. 


അടങ്കൽ തുക - 2,50,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 % 

ടെണ്ടർഫോറം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ടെണ്ടർ 
നമ്പരും തുറ ക്കേണ്ട തീയതിയും കാണിച്ചി രി ക്ക ണം . 
ടെണ്ടർഫോമിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 
കമ പേര് 

എണ്ണം 
നമ്പർ 


- 1 


6 pkts . 


3 pkts. 


3 23/14 - C /2333/14/DCK 

Perio Equipments No. 1 
(1) Amalgamator 
(2) Air Compressor 
( 3) Surgical Micromotor with Straight HP 7 

(without control box ) 
4 24/ 14 C / 2310 /14 /DCK - Books 
5 25/14 C/2330/14/DCK - Journals 

26/14 C/2334/14/DCK _ 
Perio Equipments No . 2 
(1) Composite Light Cure unit LED type 5 

cordless 
(2 ) Autoclavable pouch and Accessories 1 
(3) IOPA X -ray Digitilizer 
27/14 C /2335/14/DCK 
Perio Equipments No. 3 
(1) Hot water sterilizer (large ) 
( 2 ) Hot water sterilizer ( small ) 
(3 ) Needle Burner 
(4 ) Pulp Vitality Tester 
(5 ) Lead Gloves 
(6) Radiographic film storage lead containers 1 

(7) High resolution scanner 
| (8) Automatic Weighing Balance 

(9) Wax Storing Cabinet 

Last date and time for receipt of tender 
28 - 8 - 2014, 3 p . m . 


ഡെവലപ്പർ ആന്റ്ഫിക്സർ പൗഡർ 
പീഡോ എക്സറേ ഫിലിം സെസ് 
- 0 ( 22X35 എം . എം .) ഇ . കെ . റ്റി . എ . 
സ്പീഡ് ഇൻ പോളി സോഫ്റ്റ് 
പായ്ക്കറ്റ്സ് 
- അഡൾട്ട് ഐ . ഒ. പി. എ . എക്സ് 
ഫിലിം സൈസ് 2 ( 31X41 എം . എം .) 
ഇ . കെ . റ്റി . എ . സ്പീഡ് ഇൻ പോളി 
സോഫ്റ്റ് പായ്ക്കറ്റ്സ് 


140 pkts. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 525. 

മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
11 - 8 - 2014 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 8 - 2014, 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 28 -8 -2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
29 - 8 - 2014, 11 മണി. 


No , C/ 2541/ 2014/DCK. 


21st July 2014. 


Government Dental College , 
Kottayam . 


(Sd.) 
Principal. 


Sealed tenders are invited for the supply of the 
X - ray films and Chemicals for OMR Department of 
Government Dental College , Kottayam . 

PAC - 2 ,50,000 . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി . - 2541/ 14/ ഡി . സി. കെ . 


2014 ജൂ 


ലൈ 21. 


EMD — 1 % of the total cost. 


കോട്ടയം ഡന്റൽ കോളേജിലെ ഒ . എം . ആർ. 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന എക്സ 
ഫിലിമുകളും കെമിക്ക ലു കളും വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ടെണ്ടർ 
ഫോമുകൾ കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
നിശ്ചിത വില കൊടുത്ത് നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
ഫോം തപാലിൽ വേണ്ടവർ ഓരോ ടെണ്ടർ ഫോമിനും ടെണ്ടർ 
ഫോമിന്റെ വില യോ ടൊപ്പം - 50 ത പാൽ ചാർജ്ജും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ ഗവ. ഡെന്റൽ കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില നേരിട്ടോ 
മണി ഓർഡർ മുഖാന്തിരമോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
സാധനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ടെണ്ടറിന്റെ പൊതുവ്യവസ്ഥകൾ 
മുതലായവ ടെണ്ടർഫോമിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏതൊരു 
ടെണ്ടറും ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ യാതൊരു കാരണവും 
കാണിക്കാതെ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രിൻസിപ്പാളിന് അധികാരം 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 


The tender should be superscribed Tender 
- No . 28 / 14 due on 28 - 8 - 2014 and addressed to the 

Principal, Govt . Dental College, Kottayam . Belated tenders 
will not be accepted . The tenders will be opened at Govt. 
Dental College , Kottayam on 29 - 8 - 2014 at 11a. m . in the 
presence of such of the tenderers or their authorised 
representatives who are present at that time. 

Intending tenderers may obtain tender from the 
undersigned on cash payment during office hours i.e ., 
10 a. m . to 3p . m . upto 27 -8 - 2014 . Cheques, drafts , stamps 
etc . will not be accepted towards the cost of tender form . 
Duplicate tender forms can be obtained on additional 
payment per copy. The tender form is not transferable and 
cost is not refundable. The undersigned reserves the right 
to cancel the tender at any time partially or completely 
without specifying any reason . 


Tender form will also be supplied to the firms by 
Registered Post subject to cash payment by Money Order 
inclusive of postal charges 50 . Money Orders will be 
accepted only up to 11- 8- 2014. 
SL. 
Name of Items 

Quantity 
No . 


6 pkts. 
- 3 pkts . 


Developer and fixer powder 
Pedo X -ray Films Size 0 (22x35mm ) 
EKTA Speed in Poly soft Pkt. 
Adult IOPA X - ray Films Size 
2 (31x41mm ) EKTA Speed in 
Poly soft pkt. 


140 pkts . 


Cost of tender form - 525. 

Last date of receipt of Money order — 11- 8 - 2014 . 

Last date and time of sale of tender form — 27 -8 - 2014 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender from 
28- 8- 2014, 3 p . m . 

Date and time of opening of tender - 29 - 8 - 2014, 
11 a. m . 


മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീക രിക്കു ന്ന തില്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്, വില നൽകി വാങ്ങാവു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതി നിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്5 / 10259 / 14 / എംസിസി 
കോളേ ജി യേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റ്ലു ക ളിലെ ഉ പ യോ ഗിച്ച 
ഹൈപ്പോസൊല്യൂഷൻ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 
അടങ്കൽ തുക . 2,25,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 2,250 ( ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 %). 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 525. 

തപാൽ വഴി - 575 . 
ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും - 5 - 9 - 2014 , 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് ഫോറം നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും- 16 - 9- 2014 , 3.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 9 - 2014, 11 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
17 - 9- 2014 , 11.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനും 
ഉള്ള മേൽവിലാസം- പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്. 

നിബന്ധനകൾ 
1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം ( തനത്) 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
- 2 . ആ വ ശ്യ പ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാ സു കാ രൻ സ്വന്തം 

ചെല വിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോ ധ ന യ്ക്ക് ക് 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് - 2 വർഷം. 
4. വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ്ര വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 

(ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചി 
രിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന സാമഗ്രികളുടെ 

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
- 5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


Government Dental College, 
Gandhi Nagar P. O ., Kottayam . 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


(1) 


നമ്പർ എസ്5 /10259 / 2014/ എം . സി. സി . 2014 ജൂ ലൈ 17 . 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കോളേജിയേറ്റ് 
ഹോസ്പിറ്റലുകളിലെ ഉപയോഗിച്ച് ഹൈപ്പോസൊല്യൂഷൻ 
( ഏ ക ദേശം 900 ലിറ്റർ) നീക്കം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാ 
രിൽനിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവർത്തി സ മ യത്ത് ലഭ്യ മാ ണ് . 
( ഫോൺ: 0495 2350212 ). " 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴി ക്കോട്- 8 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്ര വ്യ 
സമ്മത പത്രത്തിന്റെ മാത്യ ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സുകാരൻ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത്ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭി ക്കു ന്ന തും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
സമ്മതപത്രം, മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാ 
ത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെതന്നെ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടു ള്ള ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യാ യി 


No. S5-10259/2014/ MCC . 

17th July 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited from the manufacturers /authorized dealers for the 
Disposal of used Hyposolution (Approximate 900 Ltrs .) 
from the Collegiate Hospitals , Govt. Medical College , 
Kozhikode, Kerala , India . 

The tender forms and details can be had from the 
Office of the Principal, Govt. Medical College, Kozhikode 
during working hours (Phone: 0495 2350212 ). The tender 
should be superscribed with tender Number as specified 
below . The tender should be submitted along with an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 100 
(Rupees One hundred only ) and Earnest Money Deposit 
@ 1 % of the total cost of items tendered for. Stamp Paper 
will be supplied to the firm outside Kerala on request 
along with remittance of 150 (Rupees One hundred and 
fifty ) by Money Order in favour of Principal, 
Govt. Medical College , Kozhikode. Specimen copy of the 
tender annexed with the tender form . 


Rates should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 

നമ്പർ എസ്3 / 11097 / 2014 / എം . സി. സി . 2014 ജൂ ലൈ 22. 
insurance, loading, unloading, erection and commission 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ വകുപ്പു 
charges and installation should be borne by the tenderer . 

കളിലേക്ക് ഗ്ലാസ് വെയേർസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
Payment also will be made in Indian Rupees. 

നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നോ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ 

മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
The tender without required Earnest Money Deposit , 

കൊള്ളുന്നു . 
agreement and not satisfying other tender conditions are 

- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
liable to be rejected without further notice. Tender form is കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്ന് പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
not transferable . Cheque , Draft, Postage Stamp etc . will ( ഫോൺ: 0495 2350212 ). " 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
not be accepted towards the cost of tender forms. 

നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 

1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കുന്ന 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 

മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
payment of cost. 

സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 

ലഭിക്കുന്നതിന് - 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
The tender will be opened as detailed below . Belated 

ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന 
tenders will not be accepted . 

വിലാ സ ത്തിൽ അ പേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 

സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാത്യ ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
- Superscription - Tender No . S5 /10259/2014/ MCC for 

അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 
the Disposal of used Hyposolution to the Collegiate 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
Hospital. 

നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 

ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
Estimated cost - 2 ,25,000 . 

കമ്മീ ഷ ൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാർ സ്വയം 
Cost of tender form : 

വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലാ 

യിരിക്കും. 
- Original - 525. 

-- വൈകി ലഭി ക്കു ന്ന തും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
By Post - 575. 

സമ്മതപത്രം, മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാ 

ത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെതന്നെ 
Last date and time of sale of tender form by post 

നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 

പാടു ള്ള ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യായി 
5 -9 -2014, 3 p . m . 

മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
Last date and time of sale of tender form — 16 -9 -2014 , 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്, വില നൽകി വാങ്ങാവു 

ന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം 
3 . 30 p . m . 

ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പതി നിധിയുടെയോ 
Due date and time of receipt of tender — 17 - 9 - 2014 , 

സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
11 a . m . 

- മേലെഴുത്ത് - ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്3 / 11097 / 14 / എംസിസി 

വിവിധ വകു പ്പു ക ളി ലേക്ക് ഗ്ലാസ് വെയേർസ് വിത രണം 
Date and time for opening of tender - 17- 9 - 2014 , ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 
11 . 30 a . m . 

അടങ്കൽ തുക - 9,00,000. 
Date upto which the rates are to be firm — 31- 3 -2015 . നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
Person to be addressed for buying and submitting 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
tendr form - Principal , Govt. Medical College, Kozhikode. 

അസ്സൽ - 1,890 . 
SPECIAL CONDITIONS 

തപാൽ വഴി 1,940 . 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
ഒരു ലിറ്റർ ഹൈപ്പോസൊല്യൂഷൻസ് എത്ര രൂപ നിരക്ക് 

തീയതി- - 5 - 9 - 2014. 
എന്ന് പ്രത്യേകം കാണിച്ചിരിക്കണം. നിയമപ്രകാരമുള്ള വിൽപ്പന 

- ദർഘാസ് ഫോറം നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അ വ സാന 
നികുതി ശേഖരിക്കുന്ന സൊല ഷന്റെ പണ മ ട 

യ്ക്കുന്ന 

- തീയതിയും സമയവും - 11- 9 - 2014, 3.30 മണി. 
സമയത്ത്ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് നടപടികൾ 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
തള്ളി ക്ക ള യാനോ ദീർഘിപ്പിക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം 

സമയവും - 12 - 9 - 2014 , 11 മണി. 
പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ടെണ്ടറായിരിക്കും അംഗീകരിക്കുന്നത്. 

12 - 9 - 2014 , 11. 30 മണി. 
വൈകികിട്ടുന്നതോ ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതോ ആയ ദർഘാസുകൾ 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനും 
സ്വീക രിക്കു ന്ന തില്ല . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി കരാറിൽ 

ഉള്ള മേൽവിലാസം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
ഒപ്പുവയ്ക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 2 വർഷമായിരിക്കും. 

കോഴിക്കോട്- 8 . 


നിബന്ധനകൾ 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം (തനത്) 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
2. ആ വ ശ്യ പ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസു കാ രൻ സ്വന്തം 
ചെല വിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരി ശോ ധ നയ്ക്ക് 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് - 2 വർഷം. 
4. വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 
(ചുരു ങ്ങി യത് 5 വർഷം) നിര ക്കു കൾവെവ്വേറെ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേ ണ്ട താണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന 
സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 

പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


Last date of sale of tender form by post — 5-9-2014. 
| Last date and time of sale of tender form - 11-9- 2014, 
3.30 p . m . 

- Due date and time of receipt of tender - 12- 9 - 2014 , 
11 a. m . 

Date and time for opening of tender - 12 - 9 - 2014, 
11. 30 a. m . 

Date upto which the rates are to be firm — 31- 3 -2015. 

Person to be addressed for buying and submitting 
- tender form -- Principal, Medical College, Calicut, Kerala , 

India , Pin - 673 602 . 


SPECIAL CONDITIONS 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 


2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost if request. 
3. Warranty: Minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC : Minimum 5 years. AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 
considered for selection if necessary. 


5. No advance payment will be made. 


Office of the Government 
Medical College, Kozhikode . 


( Sd .) 
For Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


No. S3 -11097/2014/ MCC. 

22nd July 2014. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers/ authorized dealers for 
the supply of Glass Wares to Various Departments of 
Medical College , Kozhikode . 

The tender forms and details can be obtained from 
the office of the Principal , Govt. Medical College , 
Kozhikode during Working hours (Phone : 0495 2350212). 
The tender should be superscribed with tender number as 
specified below . The tender should be submitted along 
with an agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 
S 100 (Rupees One hundred only ) and Earnest Money 
Deposit @ 1 % of the quoted price. Stamp Paper will be 
supplied to the firm outside Kerala on request along with 
remittance of 150 (Rupees One hundred and fifty only 
Rupees 100 towards the cost of stamp paper and 50 as 
incidental charge ) by Money Order taken in favour of 
Principal , Medical College, Calicut. Specimen copy of the 
agreement is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
insurance , loading , unloading , erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice. Tender form is 
not transferable . Cheque , Draft , Postage Stamp etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 

The tender will be opened as detailed below . Belated 
tenders will not be accepted. 

Superscription — Tender No. S3/11097 /2014 /MCC for 
the supply of Glasswares to Various Departments. 

Estimated cost - 9,00, 000 . 
Cost of tender form : 

Original - 1, 890 . 
By Post -- 1 ,940 . 


നമ്പർ എസ്6 / 10971/ 2014 / എം. സി. സി. 2014 ജൂ ലൈ 24. 

- കോഴിക്കോട് ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
- വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നും അംഗീകൃത 
വിതരണക്കാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാംശങ്ങളും ഗവ . മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്ന് പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
( ഫോൺ: 0495 2350212 ). " 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടും കൂടി താഴെ നൽകി യി രിക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അ പേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മത പ്രതത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാർ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലാ 
യിരിക്കും. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 30 - 8 - 2014, 3.30 മണി. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 1- 9 -2014, 11 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
1 - 9 - 2014, 11.30 മണി. 


വില നിജമായിരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 31- 3 - 2015 . 


നിബന്ധനകൾ 


നമ്പർ 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം (തനത്) 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
2 . ആവ ശ്യ പ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാ സു കാ രൻ സ്വന്തം 
ചെല വിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരി ശോ ധ ന യ ് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


വൈകി ലഭി ക്കു ന്ന തും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
സമ്മതപത്രം, മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാ 
ത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടു ള്ള ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യായി 
മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
കമ - ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇനം, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, 

ഏകദേശ ചെലവ് 
എസ6/ 10971/ 2014/ എം . സി. സി . - 3 ചാനൽ ഇ . സി. ജി. 

മെഷീൻ ( 2 എണ്ണം) - കാർഡിയോളജി - 1,00,000 
എസ്6 / 10972 / 2014 / എം . സി . സി . - ബൈനോകുലർ 
റിസർച്ച് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ 
1,00,000 
എസ6 / 10973 /2014/ എം . സി. സി . - മൾട്ടിഡർമാസ്കോപ്പ് 
വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ - ഡെർമറ്റോളജി - 1,25,000 
എസ6/ 10974 /2014/ എം . സി . സി . - അഡൾട്ട് നാസൽ 
എൻഡോസ്കോപ്പ് - ഇ.എൻ.ടി. - 1,40,000 
എസ്6 / 10975 / 2014 / എം . സി . സി . - ബലൂൺ ഫോർ 
ഇ . യു .എസ്. എൻഡോസ്കോപ്പ് -ഗ്യാസ്ട്രോളജി 
1, 60, 000 . 
എസ്6 / 10981/ 2014 / എം . സി . സി . - ബൈനോകുലർ 
റിസർച്ച് മൈക്രോസ്കോപ്പ് (2 എണ്ണം) -പാത്തോളജി 
2,00, 000 
എ സ് 6 / 1093 2 | 2014 | എം . സി . സി . - കോമ്പൗണ്ട് 
മൈക്രോസ്കോപ്പ് (20 എണ്ണം) -പാത്തോളജി ഫോർ 
എം .എൽ. ടി. - 2,80,000 
എ / 10984 / 2014 / എം . സി . സി . - ഓഡിയോമീറ്റർ 
ഫിസിയോളജി - 2,50 ,000 
എസ്6 /10986/ 2014/ എം . സി . സി . - പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ 
(2 എണ്ണം) - പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി 1,00,000 
എസ6/ 10987 / 2014 / എം . സി . സി . - ലാപറോകോപ്പി 
ഹാൻസ് ഇൻടുമെന്റ് - സർജിക്കൽഗ്യാസ്ട്രോളജി 
5,50, 000 


3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് – 2 വർഷം നിർബന്ധം. 
4. വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 

(ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം നിർബന്ധം) നിരക്കുകൾ വെവ്വേറെ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേ ണ്ട താ ണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന 
സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കു കൾ 

പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
- 5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


No. S6 -10971/ 2014/ MCC. 


24th July 2014. 
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Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers/authorized dealers for 
the supply of Various Medical Equipments to the Various 
Departments, Govt. Medical College , Calicut, Kerala , India . 

Tender forms and details of tender can be had from 
the office of the Principal, Govt. Medical College , Calicut 
during working hours (Phone: 0495 2350212 ). The tender 
should be superscribed with tender Number as specified 
below . The tender should be submitted along with an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 100 
(Rupees One hundred only ) and Earnest Money Deposit 
@ 1 % of quoted price . Stamp Paper will be supplied to 
the firm outside Kerala on request along with remittance 
of 150 ( Rupees One hundred and fifty only ) Rupees 100 
towards the cost of stamp paper and 50 as incidental 
charge ) by Money Order taken in favour of Principal, 
Medical College, Calicut. Specimen copy of the agreement 
is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
insurance , loading, unloading erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees . 

The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable. Cheque , Draft, Postage Stamp etc. will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 
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എസ6/10988 / 2014 / എം . സി . സി . - യൂറേട്ടറോസ്കോപ്പ് - 
യൂറോളജി - 3, 00 ,000 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 

- അസ്സൽ - കമന മ്പർ 1 മുതൽ 6 വരെയും 
ക്രമനമ്പർ 9 - നും 420 , കമനമ്പർ 7, 8, 11 ഇവയ്ക്ക് - 630 , 
ക്രമനമ്പർ 10 - ന് 1,155. 

പകർപ്പ് - ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 
1 മുതൽ 6 വരെയും കമനമ്പർ 9 - നും 210 , കമനമ്പർ 
7, 8, 11 ഇവയ്ക്ക് 315 , ക്രമനമ്പർ 10 - ന് 580 . 

തപാൽ വഴിയുള്ള വില - കമന മ്പർ 1 മുതൽ 
6 വരെയും ക്രമനമ്പർ 9 - നും - 470 , കമനമ്പർ 7, 8, 11 
ഇവയ്ക്ക് - 680, ക്രമനമ്പർ 10 - ന് 1,205 . 

- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 23 - 8- 2014, 3.30 മണി. 


SPECIAL CONDITIONS 


The tender will be opened as detailed below . Belated 
tenders will not be accepted . 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 


2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if request. 


3. Warranty: Minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC : Minimum 5 years . AMC and 

CAMC (rate to be mentioned separately ) will be 
considered for selection if necessary . 


- 5 . No advance payment will be made. 


Office of the Government 
Medical College , Kozhikode . 


| ( Sd.) 
For Principal. 


Tender No., Item , Dept. and 
No. 

Approximate Cost 
S6 / 10971 /2014 /MCC — 3 channel ECG Machine 
( 2 Nos.) -- Cardiology - 1, 00 ,000 
S6 / 10972 /2014/ MCC - Bynocular Research 
Microscope — Community Medicine — 1, 00 ,000 
S6 / 10973 /2014 /MCC — Multi dermascope with 
computer - Dermatology - 1,25,000 
S6 /10974 / 2014/ MCC - Adult Nasal Endoscope 
ENT - 1, 40 ,000 
S6/ 10975 /2014/MCC — Balloon for EUS Endoscope 
Gastrology - 1, 60 ,000 
S6 / 10981 /2014 / MCC - Bynocular Research 
Microscope — (2 Nos.) Pathology - ` 2,00 ,000 
S6 /10982/ 2014 /MCC — Compound microscope 
(20 Nos.) Pathology for MLT - 2,80,000 
- S6/10984/2014/ MCC - Audiometer - Physiology 
- 2,50,000 
S6 /10986 /2014 / MCC - Pulse oxymeter ( 2 Nos .) 
Plastic Surgery - 1,00,000 
S6/ 10987 / 2014/ MCC - Laproscopy Hard 
Instruments - Surgical Gastrology - 5 ,50, 000 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ്4 /12641 / 2013 . 


2014 ജൂ 


ലൈ 18 . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതിയിലേക്ക് 
താഴെ പറ യു ന്ന വ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
എസ്4/ 12641/ 2013 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ക്ലോറിൻ വിമുക്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ (50 മെകാണിന് 
മുകളിൽ സീൽ ചെയ്തത്) - 


4084 നീളം x 2444 വീതി 


മഞ്ഞ - 2000 കി . ഗ്രാം . 


S6 / 10988 / 2014/ MCC - Ureteroscope - Urology 
S 3, 00,000 


ചുവപ്പ് - 2000 കി. ഗ്രാം . 


വെളുപ്പ്- 500 കി. ഗ്രാം. 


കറുപ്പ്- 500 കി. ഗ്രാം. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


Cost of tender form : 

- Original - 420 for Sl. Nos. 1 to 6 and 9, 630 for 
Sl. Nos. 7, 8, 11 and 1 , 155 for Sl. No. 10. 

- Duplicate = 210 for Sl. Nos. 1 to 6 and 9, " 315 
for Sl. Nos. 7 , 8, 11 and 580 for Sl. No. 10 . 
- By post _ 470 for Sl. Nos. 1 to 6 and 9 , 680 
for Sl. Nos. 7 , 8, 11 and ` 1,205 for Sl. No. 10 . 

Closing of sale of tender form by post _ 23 - 8- 2014, 
3 .30 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം) 1,145 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 28 - 8 - 2014, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 29 - 8 - 2014 , 5 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 30 - 8- 2014, 
12 മണി. 


Closing of date and time of sale of tender form 
30- 8-2014, 3.30 p. m . 

| Due date and time for receipt of tender - 1 -9 -2014, 
11 a. m . 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി 30 - 12 - 2014. 


Due date and time of opening of tender - 1 - 9 - 2014, 
11.30 a. m . 

Date upto which rates are to be firm — 31-3 -2015 . 


ദർഘാസ് ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തു മാ യ വിലാസം - സൂ പ ണ്ട് , മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാർ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 


No. S4 /12641/ 2013 . 

| 18th July 2014. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of the following items to Medical College 
Hospital, Kozhikode. 

Superscription Tender Number — S4 /12641/2013. 
- Uncloride plastic cover ( above 50 micron seal affixed 
4034 length 24 width ) — 

| 1. Yellow colour - 2000 kg. 

2. Red colour — 2000 kg. 
3. White colour - -500 kg. 
4. Black colour — 500 kg. 


വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾമറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെതന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
വില നൽകി വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസുകൾ താഴെ 
സൂചിപ്പിച്ചി രി ക്കു ന്ന തു പ്രകാരം ദർഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ 
അംഗീ ക ത ( പതി നി ധി യു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


കമ 


ടെണ്ടർ നമ്പർ, ഇനം, 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഏകദേശ ചെലവ് 


നമ്പർ 


EMD1 %. 
- Price of tender form (in duplicate ) ST Cash only/ 
Money Order - 1 ,145 . 

Date and time of closing of sale of tender form 
28 - 8 -2014 at 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender form — 29 -8 -2014 , 
5 p . m . 

- Date and time for opening of tender - 30 - 8 - 2014, 
12 Noon . 

Date upto which rates are to be firm — 30 -12- 2014 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode. 


1 എസ്1 / 10690/2014 / എംസിസി- ഹീമോഡയാലിസ് മെഷീൻ 

Uomo Oromlengi GnD ð SLED con CRRT (5008 
മെഷീൻ ) - 1 എണ്ണം- നെഫോളജി - 14,00 ,000 


- 2 എസ്1/10695/ 2014 / എംസിസി -റൂഫിജനേർ വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ 

ഡിപ്ലേ- 2 എണ്ണം- നെഫോളജി - 1,25,000 
എസ്1 / 10697 /2014 / എംസിസി - ഒപ്റ്റിക്കൽ മാഗ്നിഫയിങ്ങ് 
ലൂപ്പ് - 2 എണ്ണം-യൂറോളജി - 3,00,000 
എസ്1 /10698/2014 / എംസിസി സിംഗിൾ ചിപ്പ് എൻഫോ 
കാമറ വിത്ത് മെഡിക്കൽ ഗ്രേഡ് മോണിറ്റർ 1 എണ്ണം 
യൂറോളജി - 7,50,000 


Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Superintendent. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


നമ്പർ എസ്1 / 10690/ 2014 / എം . സി. സി. 


2014 ജൂ 


ലൈ 31. 


അസ്സൽ - കമനമ്പർ 1- ന് - 2,205, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 
- 420, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 630, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 1,575. 


പകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ 1- ന് 1, 155 , ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 
- 210 , ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 315 , ക്രമനമ്പർ 4 - ന് - 840. 

-- തപാൽവഴി - കമനമ്പർ 1- ന് 2,255, ക്രമനമ്പർ 
2- ന് 470, ക്രമനമ്പർ 3- ന് - 680, ക്രമനമ്പർ 4- ന് 1, 625. 


തപാൽവഴി ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 8 - 2014 , 3 മണി. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
വകുപ്പുകളിലേക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അംഗീകൃത 
വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
( ഫോൺ: 0495 - 2350212 ). - 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപ്രതവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകി യി രിക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അ പേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മത പത്രത്തിന്റെ മാത്യ ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 3 - 9 - 2014, 3.30 മണി. 


- ദർഘാസ് ലഭിക്കേണ്ട തീയതിയും സമയവും - 4 - 9 - 2014, 
| 11 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 4 - 9 - 2014, 
11. 30 മണി. 


വില നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി - 31- 3- 2015 . 


നിബന്ധനകൾ 


SV. 


Tender No., Name of item , 
Department and Cost ( Approx.) 


No . 


1. നിർമ്മാ താ വിൽനിന്നുള്ള കൈപു സ് തകം ത ന ത് 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


2. ആവ ശ്യ പ്പെടുന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 

ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


1 S1/10690 /2014 /MCC — Hemo dialysis machine with 

facility for SLED & CRRT (5008 Machine ) — 1 No. 
Nephrology — 14 ,00 ,000 


2 S1 /10695 /2014 /MCC — Refrigerator with Temperature 

Display — 2 Nos. — Nephrology — 1,25,000 


3. moms) 212026013100 2 Jud . 410 . 


3 S1/ 10697 /2014 /MCC — Optical Magnifying Loop 

2 Nos. — Urology — 3,00 ,000 


വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി, സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെര ഞ്ഞടുപ്പിന് ഈ 
നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 


4 S1/10698 / 2014 /MCC — Single Chip Endocamera with 

Medical grade moniter — 1 No . — Urology — ` 7,50 ,000 


Cost of tender form : 


5. DjMohd Mos Moddsmo . 
No. S1/10690/ 2014/MCC . 

31st July 2014 
Sealed and competitive tenders in prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Equipments to Various Departments of 
Government Medical College, Kozhikode . 


Original — 2 , 205 for Sl. No. 1, 420 for 
Sl. No . 2 , ` 630 for Sl. No. 3 and 1,575 for Sl. No. 4 . 


Duplicate - 1 ,155 for Sl. No. 1, 210 for 
Sl. No. 2, * 315 for Sl. No. 3 and 840 for Sl. No. 4 . 


By post - 2 ,255 for Sl. No. 1, 470 for 
Sl. No . 2 , 680 for Sl. No. 3 and 1,625 for Sl. No. 4 . 


Closing date and time of sale of tender by post 
27 -8 -2014, 3 p. m . 


Closing date and time of sale of tender form 
3-9 -2014 , 3.30 p . m . 


3 . 0 


Tender forms and details can be had from the Office 
of the Principal, Government Medical College, Kozhikode 
on payment of tender cost. Tender should be 
superscribed with tender number and addressed to the 
Principal , Government Medical College , Kozhikode. Belated 
tenders will not be accepted . Each tender should be 
submitted along with an agreement signed and executed 
in Kerala Stamp Paper worth “ 100 and EMD @ 1 % 
of the total cost of items tendered for . Stamp Paper will be 
supplied to the firm outside Kerala on request along with 
the remittance of 150 by Money Order in favour of 
Principal, Govt. Medical College , Kozhikode. Specimen copy 
of the agreement is annexed with the tender form . Rates 
should be quoted in Indian Rupees only. All the taxes 
applicable is to be clearly mentioned . Freight, Insurance , 
loading, unloading, erection and commission charges and 
installation should be borne by the tenderer. Payment also 
will be made in Indian Rupees . 


Due date and time for receipt of tender — 4 - 9 - 2014 , 
11 a . m . 


Due date and time for opening of tender — 4 - 9 - 2014 , 
11. 30 a . m . 


Date up to which rates are to be firm — 31 - 3 - 2015 . 


SPECIAL CONDITIONS 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 


2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if request . 


The tender without required Earnest Money 
Deposit, agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice. 
Tender form is not transferable . Cheque , Draft, Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost. The tender will be opened in 
the presence of the tenderers or their authorized 
representatives, as scheduled . 


3. Warranty : minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC: minimum 5 years. AMC and 

CAMC (rate to be mentioned separately ) will be 
considered for selection if necessary . 


5 . No advance payment will be made . 


നമ്പർ എസ്2 / 11614 /2014 / എം . സി. സി. 


2014 ജൂ 


ലൈ 31. 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വിവിധതരം ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ 
അംഗീ ക ത വിത ര ണക്കാ രിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ ക്രമനമ്പർ 1- ന് - 3,465, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 

945 , കമ നമ്പർ 3 - ന് 1, 178, 

ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 1, 680 . 
പകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ 1 - ന് 1,733, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 

- 473, കമനമ്പർ 3 - ന് 589, ക്രമനമ്പർ 
4 - ന് 840. 


ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
( ഫോൺ: 0495 - 2350212 ). - 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടും കൂടി താഴെ നൽകി യി രിക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ ണ്ട താ ണ്. നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മത പത്രത്തിന്റെ മാതൃ ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


തപാൽവഴി ക്രമനമ്പർ 1- ന് - 3,515, കമനമ്പർ 

2 - ന് 995, ക്രമ നമ്പർ 3 - ന് 1, 228, 

- ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 1,730. 
തപാൽവഴി ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 27 - 8- 2014 , 3.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 3 - 9 - 2014, 3 .30 മണി. 

- ദർഘാസ് ലഭിക്കേണ്ട തീയതിയും സമയവും- 4- 9 - 2014 , 
- 11 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും-- 4 - 9 - 2014 , 
11.30 മണി. 


- ടെണ്ടർ നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 31- 3- 2015 . 

നിബന്ധനകൾ 


വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാർ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 


1. നിർമ്മാ താ വിൽനിന്നുള്ള കൈ പു സ് കം ത ന ത് 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
2 . ആവ ശ്യ പ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾമറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെതന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
വില നൽകി വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
സൂചിപ്പിച്ചി രിക്കുന്ന തു പ്രകാരം ദർഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ 
അംഗീകൃത പതി നി ധികളു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


- കമ 


- ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവും 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഏകദേശ ചെലവും 


നമ്പർ 


- 3. വാറണ്ടിചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
4 . വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 

അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെര ഞ്ഞ ടു പ്പിന് ഈ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 
| No. S2/11614/2014/ MCC. 

31st July 2014. 
Sealed and competitive tenders in prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of Various Equipments to Various 
Departments as detailed below . Tender forms and details 
can be obtained from the Office of the Principal, 
Government Medical College, Kozhikode on payment of 
tender cost. Tender should be superscribed with tender 
number and addressed to the Principal, Government 
Medical College, Kozhikode . Belated tenders will not be 
accepted . Each tender should be submitted along with an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 100 
and E M D @ 1 % of the total cost of items tendered for. 
Stamp Paper will be supplied to the firm outside Kerala , 
on request along with the remittance of ` 150 by Money 
Order in favour of Principal, Govt. Medical College , 
Kozhikode. Specimen copy of the tender is annexed with 
the tender form . Rates should be quoted in Indian Rupees 
only. All the taxes applicable is to be clearly mentioned . 
Freight, Insurance , loading , unloading, erection and 
commission charges and installation charges should be 
borne by the tenderer. 


1 എസ്1/11632/ 2014/ എംസിസി- യൂറോഎൻഡോസ്കോപ്പി 

സിസ്റ്റം യൂറോളജി - 22,00,000 


2 എസ്2/ 11614 /2014 / എംസിസി ബൈനോകുലർ കോമ്പൗണ്ട് 

മൈക്രോസ്കോപ്പ് വിത്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ക്യാമ - മൈക്രോ 
ബയോളജി - 4,05,000 
3 എസ്2 / 11615 / 2014 / എംസിസി - മെകാ ് കോപ്പ് 

പാജ ക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ ഹെമറ്റോ ള ജി 
പാത്തോളജി - 5,61,000 
എസ്2/ 11616 /2014/ എംസിസി - ടൈനോകുലർ റിസർച്ച് 

മെകാ സ്കോപ്പ് വിത്ത് സി . സി . ഡി . ക്യാമറ 
പാത്തോളജി - 8, 00, 000 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


The tender without required Earnest Money 
Deposit, agreement and not satisfying other tender 
Specifications are liable to be rejected without further 
notice . Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. The tenders will be opened in the 
presence of tenderers or their authorized representatives as 
scheduled. 


നമ്പർ എസ്1/ 2440 / 14 / ഡി. സി . സി . 


2014ജൂ 


ലൈ 16. 


Sl. 


Tender No. Name of Item , 
Department and Cost (Approx .) 


No. 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിലേക്ക് 
താഴെ കൊടു ത്തി രി ക്കുന്ന ഡെന്റൽ സാമ ഗി കൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 


ഇനവിവരം 


ക്രമ 
നമ്പർ 


| 1 S1 / 11632/ 2014/ MCC - Uroendoscopy System (1 ) F 

Urology 22,00 ,000 
2 S2 / 11614 /2014 /MCC — Binocular Compound 
Microscope with integrated Camera — Microbiology 

4.5 Lakhs 
S2 /11615 / 2014 /MCC — Microscope Projection system 
for Hematology - Pathology - 5 , 61, 000 
S2/ 11616 / 2014 /MCC — Trinocular Research 
Microscope with CCD Camera - Pathology 
8,00, 000 


- 1 എസ്.1/2439 /14/ ഡി. സി. സി. ഇൻട്രാ ഓറൽ എക്സറേ 

മെഷീൻ 


2 


എസ് . 1/ 2440 / 14 / ഡി . സി . സി . 


ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഇൻട്രാ 
ഓറൽ എക് സ് 
പ്രൊസസ്സർ 


3 എസ്.1/2441 / 14 / ഡി. സി . സി . വെലോസ്കോപ്പ് 


Cost of tender form : 


4 


എസ് .1/2443 / 14 / ഡി . സി . സി . - 


എയർ ഇം പാക് ട് 45 

മെകാ സർ ജി ക്കൽ 
ഹാൻഡ് പീസ് 


Original — 3 ,465 for Sl. No. 1, " 945 for 

Sl. No . 2 , 1 , 178 for Sl. No. 3 , 

1, 680 for Sl. No . 4 . 
Duplicate = 1 , 733 for Sl. No . 1 , " 473 for 

Sl. No . 2 , 589 for Sl . No. 3, 840 for 
- Sl. No . 4 . 


5 


എസ് .1/ 2445 / 14 / ഡി. സി. സി . 


അമാൽഗമേറ്റർ 


- 6 എസ്.1/ 2447/ 14 / ഡി. സി . സി . ആർ. സി . സിനസ് 

ലിഫ്റ്റ് ഇൻസ്മെന്റ് 

കിറ്റ് 
7 എസ്. 1/ 2456 / 14 / ഡി. സി . സി. ഫ്യൂമിഗേഷൻഡിസ്പെൻസർ 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


| By post _ 3 ,515 for Sl. No . 1 , - 995 for 

Sl. No . 2 , 1 , 228 for Sl. No . 3 , 

1, 730 for Sl . No . 4. 
Closing date and time of sale of tender by post 
27- 8-2014, 3 . 30 p . m . 

Closing date and time of sale of tender form 
3 -9 -2014, 3 .30 p . m . 

Due date and time for receipt of tender - 4- 9 - 2014 , 
11 a . m . 

Date and time for opening of tender - 4 - 9 -2014, 
11 .30 a . m . 

Date up to which rates are to be firm — 31 - 3 -2015 . 


ഒ റി ജി നൽ – കമനമ്പർ 1, 3 ഇവയ്ക്ക് 735, 

ക്രമനമ്പർ 2- ന് 525 , ക്രമനമ്പർ 

4 മുതൽ 7 വരെ ( 420. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - കമനമ്പർ 1, 3 ഇവയ്ക്ക് 420, 

ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 315, കമനമ്പർ 
- 4 മുതൽ 7 വരെ 210. 


തപാൽ വഴി ( എം . ഒ . മാത്രം) - കമനമ്പർ 1, 3 

ഇവയ്ക്ക് 785, കമനമ്പർ 2 - ന് 
- 575, ക്രമനമ്പർ 4 മുതൽ 7 വരെ 


: 470. 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in orginal 

should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if request. 
3. Warranty : minimum 2 years. 
4 . AMC and CAMC: minimum 5 years , AMC and 

CAMC (rate to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
5 . No advance payment will be made . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും (തപാൽ മുഖേന) 18- 8- 2014 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 28 - 8 - 2014 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 29 - 8 - 2014 , 4 മണി. 


Office of the Government 
Medical College, Kozhikode . 


(Sd .) 
For Principal. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30 - 8 - 2014, 
11 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനു വേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷ കളും നിരസിക്കു ന്ന താണ്. ഫോറ ത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക്യു മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതു 
മാണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 18 - 8 - 2014 - ന് 3 
മണിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന തു മാ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിലും ഇതേ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Superscribed as tender number and items and 
addressed to the Principal, Govt. Dental College, Calicut, 
Pin -673 008. Details can be had from the Office on 
working days till 28 -8 - 2014 at 3 p. m . Tender forms can be 
had from the Office of the Principal, Govt. Dental 
College , Calicut, from 11 a. m . to 3 p. m . on working days. 
Tender form will be sent through post if required provided 
due amount with sufficient postage charge ( 50) is sent 
by way of M. 0 . infavour of the Principal, Govt. Dental 

College , Calicut, Kerala State, Pin -673 008 . Money order 
- should reach this office on or before 18-8- 2014 at 3 p. m . 

No other form of remittance will be accepted . 


- (2) 


നമ്പർ എസ്1 /3035 / 14/ ഡി . സി . സി. 

2014ജൂ ലൈ 25. 
- കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ദ ന്തൽ കോളേജിലെ 
- ലൈബ റിയിലേക്ക് ഡ ന്റൽ ബുക്കുകൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - എസ്.1/ 3035/ 14 / ഡി. സി. സി . 


No. S1- 2440/2014/DCC. 

| 16th July 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following Dental 
Equipments to the Dental College, Kozhikode . 
St. Tender No. 

Name of Items 
No. 
1 S1/2439/14/DCC Intra Oral X -ray Machine 
S1/ 2440 /14/DCC Automatic Intra Oral X -ray 

Processor 
S1/2441 /14/DCC Velscope 
S1/ 2443 /14/DCC Air Impact 45 Microsurgical 

Hand piece 
- S1 /2445 /14/DCC Amalgamator 

S1/ 2447 /14/DCC RC Sinus Lift Instrument Kit 
S1 /2456/14/DCC Fumigation Dispensor 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 1,575. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 840 . 
തപാൽ വഴി ( എം . ഒ. മാത്രം) - 1, 625. 


2 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും (തപാൽ മുഖേന) - 5- 9- 2014, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 9 - 2014 , 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും- 17 - 9- 2014, 4 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 18 - 9 -2014, 
11 മണി. 


Cost of tender forms: 
Original — 735 for Sl. Nos . 1, 3, . 525 for 

Sl. No. 2 , 420 for Sl. Nos. 4 to 7. 
Duplicate = 420 for Sl . Nos. 1 , 3 , 315 for 

- Sl. No . 2 , - 210 for Sl . Nos. 4 to 7 . 
By post (M . O . only ) — 785 for Sl. Nos.1 , 3 , 

- 575 for Sl. No . 2 , 470 for Sl . Nos. 
4 to 7 . 


Closing date and time of sale of tender forms by 
post _ 18- 8 - 2014 , 3 p . m . 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനു വേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറ ത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റു ക ളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതു 
മാണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 5 - 9- 2014 - ന് മുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സിക്കു ന്ന തു മാ ണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിലും ഇതേ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Closing date and time of sale tender form 
28- 8- 2014, 3 p . m . 


Last date and time of receipt of tender forms— 
29 -8 - 2014, 4 p . m . 


Date and time of opening of tender — 30 -8 - 2014 , 
11 a . m . 


No. S1-3035/2014/DCC. 

25th July 2014. - 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the Dental Books to the Library 
of Dental College, Kozhikode . 

Tender No. - S1/3035 /14/DCC . 


Cost of tender forms: 

Original - 1,575. 
Duplicate = 840 . 

By post ( M. 0 . only ) - 1, 625. 
Closing date and time of sale of tender forms by 
post - 5 -9 - 2014, 3 p . m . 


5 എസ്.2/ 3104/ 14 / ഡി. സി . സി. എക്സാമിനേഷൻ ഗ്ലൗസ് 

( ചെറുത്, മീഡിയം, 

വലുത്) 
6 എസ്.2/ 3105 / 14 / ഡി . സി . സി . കൗൺ പിള റേ ഷൻ 

കിറ്റ്, കോമ്പ സിറ്റ് 

മുതലായവ 
| 7 എസ് .2 / 3106 / 14 / ഡി. സി . സി . സിൽവർ അ ലോ യ് , 

മെർക്കുറി മുതലായവ 
- 8 എസ്.2 /3107 / 14 / ഡി. സി. സി . പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ്, 

യ ഉ ണ ി ന വ ർ സ ൽ 
പിക്വാ ഷൻ കിറ്റ് 

മുതലായവ 
-- 9 എസ് .2/3108 /14/ ഡി. സി. സി. - ടൈറ്റാനിയം മിനി പ്ലേറ്റ്, 

എസ്. എസ്. വയർ 
മുതലായവ 


Closing date and time of sale of tender form 
16- 9 - 2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
17 -9- 2014, 4 p . m . 

| Date and time of opening of tender - 18 - 9 - 2014, 
11 a . m . 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Govt. Dental College, Calicut, from 11 a. m . to 3 
p . m . on working days. Tender form will be sent through 
post if required provided due amount with sufficient 
postage charge ( 50 ) is sent by way of M . O . infavour 
of the Principal , Govt. Dental College , Calicut, Kerala 
State , Pin -673 008 . Money order should reach this office 
on or before 5 -9-2014. No other form of remittance will be 
accepted . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
ഒറിജിനൽ - ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 8 വരെ - 1,050, 

ക്രമനമ്പർ 9 - ന് - 945. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 525. 
തപാൽ വഴി ( എം . ഒ . മാതം) - കമനമ്പർ 1 

- മുതൽ 8 വരെ - 1,100 , ക്രമനമ്പർ 
9 - ന് 995. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും (തപാൽ മുഖേന ) - 18 - 8-2014 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
1- 9 - 2014, 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും- - 2 - 9 - 2014, 4 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 3 - 9 - 2014, 
11 മണി. 


- (2 ) 


നമ്പർ എസ്2 / 3100/14/ ഡി. സി. സി . 

2014ജൂ ലൈ 24 . 
- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിലേക്ക് 
താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെന്റൽ സാധന സാമഗ്രികൾ, 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 
ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പർ 

ഇനവിവരം 
നമ്പർ 
(1) 
- 1 എസ്.2/3100/14/ ഡി. സി. സി . അ കി ലിക്ക് ക്യൂർ 

പൗഡർ, ഇം പ ഷ ൻ 

കോമ്പൗണ്ട്മുതലായവ 
2 എസ് .2 / 3101/ 14/ ഡി. സി . സി . ആൽജിനേറ്റ് ഇംപ്രഷൻ 

മെറ്റീരിയൽ, റ്റീത്ത് സെറ്റ് 
3 എസ് . 2/ 3102 / 14 / ഡി . സി . സി. - ഓ ർ ത്താ ഡോ ണ്ടിക് 

ബാക്കറ്റ്സ് , ഗട്ടാ പർച്ച 

പോയിന്റ് സ് മുതലായവ 
4 എസ്.2 / 3103 / 14 / ഡി . സി . സി . ഡ ന്റീൻ ബോ ൻറീൻ 

ഏജന്റ്, ഐസോ പാ 

പൈൽ ആൽക്കഹോൽ 
മുതലായവ 


-- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനു വേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സിക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറ ത്തോ ടൊപ്പം 
മുദ പ ത ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതു 
മാണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 18 - 8- 2014 - ന് 3 
മണിക്ക് മുമ്പ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡ 
റുകൾ നിരസിക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിലും ഇതേ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ഏതൊരു ടെണ്ടറും ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ യാതൊരു 
കാരണവും കാണിക്കാതെ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രിൻസിപ്പാളിന് 
അധികാരം ഉണ്ടാ യി രി ക്കു ന്ന താ ണ് . ടെണ്ടർ ഫോം 
ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പരും തുറക്കുന്ന 
തീയതിയും കാണിച്ചിരിക്കണം. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


No. S2-3100/2014/DCC. 

| 24th July 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of the following Dental 
Materials to the Dental College , Kozhikode. 


he Dentajsupply of in the prescri 


- നമ്പർ എസ്2 / 3260 /14 / ഡി. സി. സി . 

2014ജൂ ലൈ 22. 
- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിലേക്ക് 
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെന്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പർ 

ഇനം 


Sl. No . 


Tender No . 


Name of Items 


S2/ 3100/14/DCC 


നമ്പർ 


2 


S2/3101/14/DCC 


S2 /3102/ 14/DCC 


- 1 എസ്2 / 3260 / 14/ ഡി . സി. സി. സ്റ്റെറിലൈസർ 
- 2 എസ്2/ 3261/ 14 / ഡി . സി . സി . ഓയിൽ ഫ്രീ കംപസർ 
3 എസ്2 / 3262/ 14/ ഡി. സി . സി . ഇലക്ട്രിക്കലി ഓപ്പറേറ്റഡ് 

ദ ന്തൽ ചെയർ സ് 
( ബേസിക്ക്) 


| S2/3103/14/DCC 


S2 /3104/14 /DCC 


Acylic cure powder, Impression 
compound etc. 
Alginate Impression material, 
Teeth set etc . 
Orthodontic Brackets , 
Guttapercha points etc. 
Dentin Bontin Agent, Isopropyl 
Alcohol etc . 
Examination Gloves ( Small, 
medium , large ) 
Crown preparation kit , 
Composite etc . 
Silver Alloy, Mercury etc . 
Plaster of Paris , Universal 
Precaution Kit etc . 
Titanium Mini Plate, SS wire 
etc . 


S2/3105 /14/DCC 


7 Sa 


- S2 /3106 /14/DCC 
S2/3107/14/DCC 


8 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ഓരോന്നിനും): 

ഒറിജിനൽ - 420. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 210. 

തപാൽവഴി ( എം . ഒ. മാത്രം) - 460. 
ത പാൽ മുഖേന ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും - 26 - 8 - 2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും - 10 - 9 - 2014, 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് ലഭി ക്കേ ണ്ട് അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 11- 9- 2014 , 4 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 12 - 9 - 2014 , 
11 മണി. 


9 


S2 /3108/14/DCC 


Cost of tender form : 
Original — 1,050 for Sl. Nos .1 to 8 , ` 945 for 

Sl. No. 9 . 
Duplicate — 525 for Sl. Nos. 1 to 9. 
By post (M . O . only) — 1,100 for Sl . Nos. 1 to 8 , 

995 for Sl. No. 9 . 
Closing date and time of sale of tender forms by 
post - 18- 8 -2014, 3 p . m . 

Closing date and time of sale tender form 
1 - 9 - 2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
2 -9- 2014 , 4 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 3 - 9- 2014, 
11 a . m . 

Tenders should be superscribed with tender number 
and items and addressed to the Principal, Govt. Dental 
College, Calicut, Pin -673 008. Details can be had from the 
Office on working days till 1- 9 - 2014 at 3 p . m . Tender 
forms can be had from the Office of the Principal, Govt. 
Dental College , Calicut from 11 a . m . to 3 p . m . on 
working days. Tender form will be sent through post if 
required provided due amount with sufficient postage 
charge ( 50 ) is sent by way of M . O . infavour of the 
Principal, Govt. Dental College , Calicut, Kerala State , 
Pin -673 008 . Money Order should reach this office on or 
before 18 -8 - 2014 at 3 p . m . No other form of remittance 
will be accepted . The undersigned reserves the right to 
reject any tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സിക്കു ന്ന താണ്. ഫോറത്തോ ടൊപ്പം 
മുദ്രപത ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റു ക ളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണി യോർ ഡ റുകൾ വഴി ഫോറ ങ്ങ ൾ ആ വ ശ്യ പ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 26 - 8 - 2014 - ന് 
3 മണിക്ക്മുമ്പ് കിട്ടി യി രി ക്ക ണം . താമ സിച്ചു കിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാ ത്തതും ഒ രി ക്ക ൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വി വ ര ങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിലും ഇതേ 
ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No, S2 -3260/ 2014/DCC . 


22nd July 2014. 


Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of the following Dental 
Equipments to the Dental College , Kozhikode . 


| Sl. No. 


Tender No . 


Name of Items 


- 1 


S2/3260 /14/DCC 
S2/ 3261/ 14/DCC 
S2/3262/ 14/DCC 


Sterilizer 
Oil free Air compressor 
Electrically operated dental 
chairs (Basic ) 


- 3 


Govt. Dental College, 
Kozhikode . 


( Sd.) 
For Principal. 


Cost of tender form ( for each item ): 


Original — 420 . 
Duplicate — . 210 . 
By Post (M . O . only) — . 460 . 


Closing date and time of sale of tender form by 
post — 26 -8 -2014 , 3 p . m . 


Closing date and time of sale of tender form 
10 -9 - 2014, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
11- 9- 2014 , 4 p. m . 

Date and time of opening of tender - 12 -9 -2014 , 
11 a . m . 


Tenders should be superscribed with tender number 
and items and addressed to the Principal, Govt. Dental 
College , Calicut, Pin -673 008 . Details can be had from the 
Office on working days till 10 - 9 - 2014 at 3 p . m . Tender 
forms can be had from the Office of the Principal, Govt. 
Dental College , Calicut from 11 a . m . to 3 p . m . on all 
working days . Tender form will be sent through post if 
required provided due amount with sufficient Postage 
Charge ( 50 ) is sent by way of M . O . in favour of the 
Principal, Govt. Dental College, Calicut, Kerala State, Pin 
673 008. Money Order should reach this office on or 
before 26 - 8 - 2014 . No other form of remittance will be 
accepted . 


(Sd .) 


Govt. Dental College , 
Kozhikode -8 . 


Principal. 


